SERIE GENERALE 


Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma 


GAZZETTA && UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 dicembre 2017 GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO 
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA 
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta 
da autonoma numerazione: 
1 Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 
2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 
3°? Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 
4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 
5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) 
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato 


Numero 300 


SI PUBBLICA TUTTI | 


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI 


AI fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni 
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
gazzettaufficiale @ giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 


estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). 


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 


gazzettaufficiale @ giustizia.it 


SOMMARIO 


DECRETI PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
24 novembre 2017. 


Scioglimento del consiglio comunale di Isola di 
Capo Rizzuto e nomina della commissione stra- 
ordinaria. (17A08610) ................ Pag. 1 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 24 ottobre 2017. 


Disposizioni applicative del Piano straordina- 
rio per la digitalizzazione del patrimonio cinema- 
tografico e audiovisivo, di cui all’articolo 29 della 


legge 14 novembre 2016, n. 220. (17A08611)... Pag. 17 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


Ministero dell’economia e delle finanze 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessio- 
ne della moneta d’argento da euro 10 comme- 
morativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in 


versione proof, millesimo 2018. (17A08634) ... Pag. 21 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessio- 
ne della moneta d’argento da euro 5, commemo- 
rativa del «70° Anniversario dell’entrata in vigo- 
re della Costituzione Italiana», in versione fior di 


conio e proof, millesimo 2018. (17A08635)..... Pag. 22 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessio- 
ne della moneta da euro 2, commemorativa del 
«70° Anniversario dell’entrata in vigore della 
Costituzione Italiana», in versione proof, millesi- 


mo 2018. (17A08636)........... Pag. 23 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Emissione e corso legale della moneta da 2 
euro a circolazione ordinaria, millesimo 2018, 
commemorativa del «60° Anniversario dell’isti- 
tuzione del Ministero della Salute». (17A08637) Pag. 25 


27-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 300 


DECRETO 20 dicembre 2017. 


Attuazione, ai sensi dell’articolo 3, com- 
ma 1-bis, del Testo unico del debito pubblico, 
per l’introduzione delle garanzie bilaterali su 
operazioni in strumenti derivati. (17A08697).. 


DECRETO 21 dicembre 2017. 


Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 178 
giorni. (17A08690) ......... 


Ministero dell’interno 


DECRETO 13 dicembre 2017. 


Contributo erariale per il finanziamento 
delle spese di progettazione definitiva ed ese- 
cutiva relativa ad interventi di opere pubbli- 
che. (17A08626) . LL... 


DECRETO 21 dicembre 2017. 


Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia- 
Romagna, Lombardia e Veneto, del minor gettito 
IMU derivante dall’esenzione riconosciuta agli 
immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 
29 maggio 2012, per l’anno 2017. (17A08660).. 


Ministero dello sviluppo economico 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società del Gruppo Fochi San 
Giorgio S.r.l. (17A08617) LL... 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società del Gruppo Fochi Fo- 
sider S.r.l. (17A08618).......... 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazio- 
ne straordinaria della società del Gruppo Fo- 
chi F.C.G. S.r.l.. (17A08619) ................ 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazio- 
ne straordinaria della società del Gruppo Fo- 
chi Delfino Fochi S.r.l.. (17A08620) .......... 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società del Gruppo Fochi Bon 
Air S.r.l.. (17A08621)........... 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


Pag. 


26 


28 


32 


112 


115 


116 


117 


118 


. 119 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società del Gruppo Fochi Si- 
mat - Simimpianti Automazione e Telecontrol- 
lo S.r.l. (17A08622) (LL Pag. 120 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazio- 
ne straordinaria della società del Gruppo Fochi 
Energy Saving Company S.r.l.. (17A08623).... Pag. 122 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria della società del Gruppo Fochi Fo- 
chi Buini e Grandi S.r.l.. (17A08624)......... Pag. 123 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazio- 
ne straordinaria della società del Gruppo Fo- 
chi Servco S.r.l.. (17A08625)................ Pag. 124 


DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


Agenzia italiana del farmaco 


DETERMINA 22 dicembre 2017. 


Procedura Pay-Back 5% - Anno 2017. (Deter- 
mina n. 2129/2017). (17A08694)............. Pag. 126 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


Agenzia italiana del farmaco 


Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Pen- 
SA». (17A08695). LL. Pag. 151 


Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 


Regolamento per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria da 
parte dei giudici tributari. (17A08638) ......... Pag. 152 


Ministero della salute 


Modifica dell’autorizzazione all’immissio- 
ne in commercio del medicinale per uso vete- 
rinario «Baytril 50 mg/ml soluzione iniettabi- 
le»: (I7A08605). cia Pag. 152 


27-12-2017 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 300 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Do- 
xipan». (17A08606).. 0. 


Modifica  dell’autorizzazione all'immissione 
in commercio del medicinale per uso veterinario 
«Gabbrocet 20% solubile», polvere per uso orale, 
per suini. (17A08607) . 0... 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso veterinario 
«Gabbrocet 20%, 200 mg/g», premiscela per ali- 
menti medicamentosi per suini. (17A08608)..... 


Pag. 152 


Pag. 153 


Pag. 153 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso veterinario «Flo- 


xyme 50 mg/ml» soluzione orale. (17A08609)... Pag. 153 


Ministero 
dello sviluppo economico 


Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe 


a copertura degli oneri generali di sistema per im- 


prese energivore. (17A08689)................ 


27-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 300 


DECRETI PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017. 


Scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto e nomina della commissione straordinaria. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Considerato che nel comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consul- 
tazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013; 


Considerato che, dall’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità or- 
ganizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e 
l’imparzialità dell’attività comunale; 


Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato 
grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale; 


Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell’amministra- 
zione comunale di Isola di Capo Rizzuto, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e 
disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse 
pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente locale; 


Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 


Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; 


Decreta: 


Art. 1. 
Il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) è sciolto. 
Art. 2. 


La gestione del comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commis- 
sione straordinaria composta da: 


dott. Domenico Mannino - prefetto a riposo; 
dott.ssa Antonella Rotolo - viceprefetto aggiunto; 


dott. Stefano Tenuta - funzionario economico-finanziario. 


Art. 3. 


La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a 
norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed 
incarico connesso alle medesime cariche. 


Dato a Roma, addì 24 novembre 2017 


MATTARELLA 


GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri 


Minnti, Ministro dell’interno 


Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2336 


ni 
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ALLEGATO 
Al Presidente della Repubblica 


Il comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 
2013, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’ammini- 
strazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica. 


All’esito di un’indagine di polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è stata disposta l’applicazione di misure 
cautelari detentive nei confronti di sessantotto persone ritenute appartenenti alla criminalità organizzata locale. 


Nell'ambito della stessa operazione giudiziaria risulta coinvolto anche il primo cittadino di Isola di Capo Rizzuto, destinatario di informazione 
di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa ed è stato inoltre disposto il fermo nei confronti di un consigliere comunale, attualmente 
agli arresti domiciliari, indiziato del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. 


In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell’ammi- 
nistrazione comunale, il prefetto di Crotone, con decreto del 23 maggio 2017, ha disposto l’accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell’art. 143, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito. 


Al termine dell’indagine ispettiva, la commissione incaricata dell’accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di 
Crotone, sentito nella seduta del 18 settembre 2017 il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del 
procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ha tra- 
smesso l’allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti 
elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento 
degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. 


I lavori svolti dalla commissione d’accesso hanno preso in esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, la cor- 
nice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l’ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, 
ed hanno evidenziato come l’uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente 
od indirettamente ad ambienti malavitosi. 


Il comune di Isola di Capo Rizzuto, il cui consiglio comunale è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso nel maggio 2003, insiste 
in un contesto territoriale segnato dalla presenza di una potente consorteria di stampo mafioso organizzata su base familiare, caratterizzata dalla 
notevole forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. 


L’indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2013 e quella proclamata nel 2008, 
atteso che buona parte degli attuali amministratori era presente nella precedente consiliatura. 


Come già evidenziato all’esito della menzionata indagine, il primo cittadino è stato deferito in stato di libertà dalla Procura della Repubblica in 
relazione ad alcuni reati, tra cui quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in quanto, pur non facendone parte, concorreva nell’as- 
sociazione di ‘ndrangheta fornendo un contributo concreto, specifico e volontario per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative 
dell’associazione con la consapevolezza circa i metodi ed i fini della stessa. Il primo cittadino è altresì indagato in quanto, quale candidato nelle 
elezioni provinciali del 2009, conferiva esplicito mandato alla cosca di ‘ndrangheta per il reperimento di voti in suo favore, da un lato promettendo 
elargizioni di utilità e denaro e dall’altro utilizzando la capacità intimidatrice dell’associazione stessa. 


Anche un consigliere comunale, sospeso dalla carica e amministratore di una società oggetto della menzionata indagine giudiziaria, è indagato 
per alcuni reati, tra cui quello di associazione di tipo mafioso, in quanto partecipe dell’associazione con il compito di collaborare con gli esponenti 
della locale cosca nella distrazione di capitali serventi per la gestione di un catering ed apprestando all’uopo falsi documenti contabili. 


Pregiudizi di natura penale e frequentazioni con ambienti controindicati vengono segnalati anche per alcuni componenti dell’apparato 
burocratico. 


L'attività di accesso ha appurato all’interno dell’ente una situazione di generale disordine amministrativo e di sviamento dell’attività di ge- 
stione dai principi di buon andamento, aspetti questi che costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condi- 
zionamento mafioso. 


La relazione della commissione d’indagine ha posto in rilievo, per quanto attiene ai lavori ed ai servizi pubblici, un reiterato ed artificioso 
ricorso all’affidamento diretto degli stessi o a gare a procedura ristretta per importi di modesta entità, in violazione della normativa sui contratti 
pubblici e, soprattutto, di quella in materia di informazioni antimafia. 


In particolare, con riferimento al servizio di refezione scolastica, l’organo ispettivo rileva che è stato affidato per il triennio 2015-2018 alla 
medesima società che lo aveva gestito fino a giugno 2012 e ne garantisce l’esecuzione avvalendosi di un’impresa considerata, come accertato dalle 
indagini giudiziarie, un «caposaldo» delle attività illecite strumentali agli interessi delle locali consorterie. 


La commissione d’indagine, avvalendosi anche delle risultanze dell’indagine sopra citata, ha analizzato anche le procedure di affidamento 
disposte per tale servizio negli anni precedenti rilevando come le stesse si siano caratterizzate per la ridotta partecipazione di società pur a fronte di 
importi di gara rilevanti e, quindi, di potenziale interesse per gli operatori del settore. 


Inoltre, come ampiamente precisato nella relazione del prefetto, anche nei casi in cui l'appalto è stato aggiudicato a società apparentemente 
svincolate da dinamiche riconducibili a organizzazioni criminali, le verifiche successivamente disposte hanno comunque fatto emergere collega- 
menti, quantomeno funzionali, tra le imprese aggiudicatarie del servizio ed altre aziende coinvolte con il locale contesto mafioso. 


Concreti elementi che attestano il penetrante condizionamento della criminalità organizzata nei confronti dell’amministrazione sono emersi, 
altresì, dall’analisi dei procedimenti con i quali il servizio di pulizia degli uffici comunali è stato affidato, a decorrere dal 2014 ad oggi, a soggetti 
risultati organicamente inseriti in organizzazioni criminali. 


La relazione del prefetto pone in rilievo che il servizio in questione, attraverso una complicata serie di cessioni di rami d’azienda e partecipa- 
zioni incrociate, è attualmente svolto da una società riconducibile ad un soggetto partecipe delle organizzazioni criminali locali e tratto in arresto 
all’esito della menzionata operazione giudiziaria per alcuni reati tra cui quello previsto dall’art. 416-bis c.p. 


Anche l’esame della procedura di affidamento del servizio di custodia ed mantenimento dei cani randagi ha evidenziato gravi anomalie e 
irregolarità nonché l’assenza di programmazione e successivi controlli da parte dell’ente. 


Tale attività è gestita in un regime di sostanziale monopolio, ventennale, attraverso il reiterato ricorso a procedure di affidamento diretto, sebbene 
nella quasi totalità dei casi si superasse la soglia di 40.000 euro, importo oltre il quale la normativa di settore impone il ricorso alla gara d’appalto. Peral- 
tro la società affidataria ha di propria iniziativa ceduto il servizio ad altra ditta senza che l’ente verificasse la correttezza della procedura e la sussistenza 
dei requisiti prescritti in capo al nuovo gestore. 
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L’organo ispettivo, all’esito dell’accesso, ha evidenziato che anche nel settore dei lavori pubblici l’ente ha operato in assenza della dovuta pro- 
grammazione pluriennale degli interventi procedendo, ripetutamente, alle assegnazioni con procedure di somma urgenza o con affidamenti diretti, 
beneficiando in tal modo sempre le stesse società. 


A tal riguardo, viene in rilievo la circostanza che nel periodo 2013-2017 una società, i cui titolari sono in stretti rapporti parentali con un dipendente 
comunale ed uno di essi è affine di persone con precedenti per reati mafiosi, ha beneficiato di commesse per circa 1.350.000 euro. In particolare, nel mese 
di aprile 2017, alla menzionata società sono stati affidati lavori, per un importo iniziale di 18.000 euro, poi lievitato ad oltre 541.000 euro. 


Ulteriori rilevanti elementi, che evidenziano un contesto ambientale compromesso dalla sussistenza di cointeressenze, frequentazioni, rapporti 
a vario titolo tra componenti dell’amministrazione comunale e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, sono emersi dalle verifiche relative 
al parco eolico, struttura realizzata sul territorio comunale, oggetto di vari provvedimenti cautelari di sequestro. 


La relazione dell’organo ispettivo pone in rilievo che nel mese di maggio 2017 sono state oggetto di sequestro sia le quote della società proprietaria 
del parco sia il menzionato complesso eolico; il destinatario dei suddetti provvedimenti cautelari ed effettivo proprietario della società è un dipendente 
comunale il cui ruolo all’interno dell’ente - come anche emerso dalle risultanze della menzionata indagine giudiziaria - ha consentito agli esponenti 
della locale consorteria criminale di avere un canale privilegiato nel controllo e nel condizionamento delle decisioni dell’ente. 


Al predetto viene contestato, nell’ambito della citata indagine, di aver realizzato per conto della cosca egemone - attraverso un articolato 
sistema di interposizioni fittizie e reali - il parco eolico, tramite una fitta rete di società strumentale all’occultamento della loro riconducibilità alla 
locale famiglia criminale, eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed agevolando la commissione del 
reato di cui all’art. 648-bis c.p. 


La commissione d’indagine ha riscontrato, anche nel settore edilizio, molteplici inefficienze ed omissioni con particolare riferimento ad 
importanti costruzioni, alcune delle quali realizzate su terreni pubblici, di cui si sono pure avvantaggiati soggetti legati alle locali associazioni 
‘ndranghetiste o ad esse ritenute partecipi. 


È stata riscontrata una notevole giacenza di pratiche relative ad abusi edilizi e la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione. 


In tale contesto è significativo il fatto che non ha trovato alcuna applicazione l’accordo di collaborazione denominato «Progetto di legalità in 
materia di acquisizione e di demolizione di manufatti abusivi», sottoscritto in prefettura dal sindaco di Isola Capo Rizzuto nel marzo 2016. 


Ulteriore circostanza emblematica, che attesta il condizionamento della criminalità organizzata ed il conseguente sviamento dell’attività am- 
ministrativa dai principi di legalità è rappresentata dalla vicenda concernente le venti cappelle votive realizzate in prossimità del Santuario della 
Madonna Greca. 


Alriguardo la commissione d’indagine ha evidenziato che cinque cappelle appartenenti a soggetti coinvolti nella menzionata operazione giudi- 
ziaria sono state costruite in assenza di autorizzazioni e dei prescritti atti deliberativi. In particolare l’amministrazione, per sopperire alla mancanza 
del richiesto accordo di programma ed all’intervenuto mutamento volumetrico della struttura delle cappelle, in spregio alle prescrizioni di legge, 
ha ritenuto sufficiente la presentazione della sola Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.LA.) sulla quale, consapevolmente, ha fatto poi 
maturare il silenzio assenso. 


Gli accertamenti ispettivi hanno riguardato anche il settore dei tributi dove è emerso che l’amministrazione, negli anni, non ha posto in essere 
un'efficace attività di recupero dell’evasione e che solo successivamente alla menzionata indagine giudiziaria sono stati svolti accertamenti nei confron- 
ti di tre imprese riconducibili alla famiglia criminale egemone riscontrando un debito delle stesse per un importo di oltre 175.000 euro. 


Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti 
nell’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la 
perdita di credibilità dell’istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello stato per 
assicurare la riconduzione dell’ente alla legalità. 


Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Riz- 
zuto (Crotone), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 


In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia deter- 
minata in diciotto mesi. 


Roma, 21 novembre 2017 


Il Ministro dell’interno: MINNITI 
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- Organo Esecutivo di Sicurezza — 


Prot. nr. 260/2017 /Segr. Sic. 20 settembre 2017 


All’Onorevole Signor Ministro dell'Interno 
Piazza del Viminale n. l 
ROMA 


OGGETTO: Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) - Commissione 
d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356. 


Con decreto 17102/128/97(3) del 18 maggio 2017, il Ministro dell'Interno 
ha delegato il Prefetto pro-tempore di questa Sede ad esercitare i poteri di 
accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Isola di Capo Rizzuto. 

Con atto n. 1849/2017 del successivo 23 maggio, il Prefetto pro-tempore 
ha, pertanto, nominato la Commissione di accesso e di accertamento per la 
necessità di effettuare mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza 
degli elementi integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento 
o alla infiltrazione della criminalità organizzata. 

La Commissione, insediatasi il 26 maggio scorso, ha concluso i lavori il 25 
agosto 2017, dopo averli espletati presso la Casa comunale e la Tenenza dei 
Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto. 

Dalla Relazione, alla quale, per ogni siemianie di dettaglio si rimanda, 
emerge e si desume sinteticamente quanto segue. 


PAR. 1. PREMESSA 

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di 
carattere statistico alla propria relazione, riporta (pag. 5 Relazione) alcuni 
dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l’altro, che lo stesso insiste su una 
superficie di kmq 126,65 con una popolazione di 17.718 (01.01.2017). 

Nel territorio, in base ai dati forniti dal Comune, vi sono un porto turistico, 
uno per la marineria da pesca e molteplici altre attività: 530 nell’agricoltura, 
284 nell’artigianato, 367 nell’edilizia, 384 nel commercio, 22 nell’alberghiero, 9 
villaggi turistico-alberghieri, 3 camping, 10 villaggi camping, un numero 
imprecisato di B&B (la Commissione d'accesso ha rilevato che solo due sono 

: quelli con licenza, ma dal web ne sono risultati molti di più) e 5 distributori di 
carburante. 

A questo assetto economico occorre aggiungere l'impianto fotovoltaico ed 
anche due importanti impianti eolici. 


PAR. 2. SITUAZIONE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

Ai fini della valutazione da effettuare sul Comune di Isola di Capo Rizzuto - 
oltre alla consultazione, per campione, degli archivi comunali e a riscontrare i 
dati e le notizie ‘acquisite - la Commissione d’accesso ha incentrato la 
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particolare attenzione su alcuni aspetti contenuti nel provvedimento di 
Fermo di indiziato di delitto n. 4456/2013 RGNR del 16 maggio 2017 
della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, denominata 
“Operazione Jonny”; delia ordinanza n. 1193/2017 del 18 maggio 2017 
del Giudice per le Indagini Preliminari di Crotone e della ordinanza n. 
3220/13 del 25 maggio 2017 del Giudice per le Indagini Preliminari di 
Catanzaro. 

La stessa Commissione ha dato altresì atto di diverse indagini in corso e ha 
fatto inoltre riferimento alle banche dati istituzionali riguardanti i beni 
immobili, le statistiche, i pregiudizi penali, le anagrafi, il demanio, il fisco, i 
tributi e le società: ampie le lacune documentali riscontrate ed evidente la 
frammentazione dei documenti custoditi negli archivi comunali. Nella sezione 
trasparenza del sito web dell'Ente ha avuto modo di constatare varie 
omissioni, soprattutto in materia di appalti. 

La Commissione ha rilevato che le numerose ordinanze e sentenze, molte 
delle quali già passate in giudicato, hanno acclarato l’esistenza e l’attuale 
operatività delle associazioni di stampo mafioso e, in particolare, della “Cosca 
OMISSIS”, radicata sul territorio e nei Comuni vicini. 

La suindicata ordinanza del GIP di Crotone (pp. 9-12) fornisce la descrizione 
dell’organizzazione su base familiare degli Arena, dei due distinti ceppi, dei 
gruppi familiari criminali associati (OMISSIS) e delle altre cosche minori 
alleate, confederate oppure nemiche in certi periodi (OMISSIS). 

La Commissione sottolinea, altresi, che; nel periodo 2003-2006 il Consiglio 
comunale di Isola Capo Rizzuto è stato già sciolto per infiltrazione e 
condizionamento della mafia (D.P.R. del 9 maggio 2003, per diciotto mesi, 
poi prorogati fino al 30 maggio 2006), in quanto si accertava che, sebbene gli 
amministratori apparissero estranei alle organizzazioni criminali, sussisteva 
un condizionamento di tipo ambientale derivante dalla diffusa ed accertata 
presenza di pericolosissime cosche mafiose in grado di compromettere la libera 
determinazione degli organi, con una costante e latente opera di intimidazione. 


PAR. 3. GLI ORGANI COMUNALI 

Rimandando comunque alle schede singole afferenti a ciascun 
dipendente/amministratore pur allegate alla Relazione, in sintesi, per avere 
una panoramica di base sul Comune di Isola di Capo Rizzuto, viene 
evidenziato che, a seguito del turno elettorale primaverile, il 29.05.2013 si è 
insediato l’attuale Sindaco, Gianluca Bruno, il cui mandato scadrà nella 
prossima primavera. . 

La Giunta comunale ha vissuto momenti di conflitto interno nel 2014 
(dimissioni del Vice sindaco e di un Assessore). Complessivamente, si sono 
alternati 9 Assessori e 5 hanno presentato le dimissioni, nessuna dallo scorso 
mese di maggio. 

Il Consiglio comunale ha subito importanti mutamenti: dei 16 membri 
iniziali solo 6 sono attualmente in carica. 

Complessivamente si sono alternati 33 consiglieri, 19 sono state le 

‘ sostituzioni e, nel periodo di azione della Commissione, il Consiglio ha 
deliberato con la maggioranza di 14 componenti, 
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Appare importante segnalare che dall’operazione “Jonny” e dall’insediamento 
della Commissione d’accesso, 12 consiglieri hanno lasciato l'Organo consiliare 
per dimissioni e uno di essi è stato sospeso perché attinto da custodia 
cautelare. 

Si seguito si riportano le situazioni di maggiore rilievo relative agli 
Amministratori in carica secondo le schede allegate alla Relazione della 
Commissione d’accesso. 

OMISSIS è OMISSIS ! 

OMISSIS 


OMISSIS è OMISSIS* 


Nell’ambito OMISSIS, l’attenzione della Commissione è stata orientata sulle 
persone che seguono. 


OMISSIS 3 

OMISSIS, 4 

OMISSISS 

OMISSIS6 

Per una maggiore disamina OMISSIS si rinvia OMISSIS?7. 
PAR. 4. I DIPENDENTI DELL’ENTE 

Nel rinviare OMISSIS, si ritiene di OMISSIS. 
OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 


| OMISSIS 


2 OMISSIS 
3 OMISSIS 
4OMISSIS 


5 OMISSIS 
° OMISSIS 
7 Si segnalano, in particolare OMISSIS 
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OMISSIS 


Infine, si riferisce OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 


In ordine ai dipendenti comunali, la Commissione ha posto, altresì, in rilievo 


che la mobilità interna è molto ridotta e non in linea con le disposizioni di 
legge. 

Dai dati raccolti si evince che: 2 dipendenti non mutano incarico da 21 anni; 
1 da 20 anni; 1 da 19; 5 da 18; 2 da 17; 1 da 16; 1 da 14; 1 da 12;3 da 11; 1 
da 10; 7 da 8; 2 da 6; 14 da poco più di 5, OMISSIS 


PAR. 5. LE ATTIVITA’ DELL'ENTE 
La Commissione d’Accesso si è soffermata, in particolare, ad approfondire 
alcuni procedimenti di gara e, tra gli altri, quelli relativi a refezione scolastica, 
servizi di pulizia degli uffici comunali, custodia e mantenimento dei cani 
randagi; alcuni di questi servizi evidenziano collegamenti con l’Operazione 
Jonny, che ha consentito di svelare intrecci e cointeressenze con riferimento a 
tali procedure. 


Relativamente al servizio di refezione scolastica, la Commissione fa 
rilevare, a titolo preliminare, che il Comune ha impostato la gestione triennale 
del servizio, con riferimento alla fornitura di pasti per cinque istituti scolastici, 
tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di i° grado, sino a un massimo 
di 96.020 pasti annui (dato riferito al capitolato speciale d’appalto per il 
triennio 2011-2014). 

Per quanto afferisce all’ultimo triennio, 2015-2018, la base d’asta era € 
810.000; l’importo aggiudicato è stato OMISSIS. 

La Società vincitrice è stata OMISSIS 


. La stessa Commissione d’accesso puntualizza che OMISSIS aveva già 
OMISSIS. Successivamente a quella data, il servizio di refezione scolastica era 
stato assegnato alla OMISSIS e cioè a quella stessa società con la quale 
OMISSIS aveva inteso sottoscrivere il contratto di avvalimento per la 
partecipazione alla gara del OMISSIS. Detto avvalimento era stato poi escluso a 
favore della società OMISSIS. 

A conclusione degli approfondimenti, la Commissione rileva che anche 
quando l'appalto risulta aggiudicato a una società apparentemente svincolata 
da dinamiche organiche alla criminalità organizzata, comunque emergono 
collegamenti, almeno funzionali, tra questa e altre aziende invece risultate 
coinvolte nel contesto mafioso-criminoso locale (vedasi la società OMISSIS). 

In particolare, la Commissione, visionando anche le gare della refezione 
scolastica degli anni precedenti, rileva la ridotta partecipazione di concorrenti 
(pur a fronte di importi di gara di rilievo e potenziale interesse per i possibili 
concorrenti), nonchè una peculiare gestione delle procedure da parte del 
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OMISSIS, osservando, che alle varie gare hanno partecipato aziende 

coinvolte nell’operazione Jonny, soprattutto nella parte afferente alla 
gestione OMISSIS svolti in passato presso OMISSIS, come il OMISSIS, 
destinataria di provvedimento antimafia a carattere interdittivo. 

Ed invero, OMISSIS sono di fatto collegate tra loro e rispondono agli 
interessi della stessa consorteria: la Commissione cita, appunto, tra gli altri: 
OMISSIS8;  OMISSIS®; OMISSIS19;  OMISSIS!!;  OMISSIS12;  OMISSIS!3; 
OMISSIS. 

Venendo a quest’ultima società - che è OMISSIS - a partire dal OMISSIS, 
rappresenta OMISSIS che abbia OMISSIS 
OMISSIS 
Secondo quanto rilevato dalla Corundszione d’accesso ed a titolo di riepilogo, la 
società OMISSIS.: 

(a) “OMISSIS”; 

(b) OMISSIS; 

(c) OMISSIS. i 
In particolare, OMISSIS, OMISSIS della “OMISSIS” viene definito 
nell'operazione Jonny come affiliato e mero partecipe con il compito di 
collaborare OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS nella distrazione dei capitali 
serventi OMISSIS, apprestando all'uopo falsi documenti contabili ed 
utilizzando, quali soggetti contabili emittenti, le imprese commerciali dalle 
stesse gerite. Ancora, rendendosi disponibile \ad acquisire quote sociali di 
imprese appositamente costituite per veicolare il danaro provento delle, illecite 
condotte di distrazione e per ripulire lo stesso da destinare e in parte ad 
incrementare la bacinella della cosca. 
In particolare, OMISSIS sono risultati proprio i succitati OMISSIS e OMISSIS, 
definiti affiliati e organizzatori della consorteria, ruolo eseguito per il tramite 
della gestione dei subappalti conferiti OMISSIS e relativi. all’erogazione 
OMISSIS nel corso dei quali, per il tramite di una serie di reati, distraevano 
cospicui capitali verso la bacinella della consorteria locale. 
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS sono stati tra l’altro deferiti per il 
reato di cui all'art. 416-bis c. p. e tratti in arresto. 

La società è stata destinataria di sequestro preventivo delle quote societarie 
e dell’intero patrimonio aziendale (artt. 321, comma 2, c. p. p., 240 c. p. e 12- 
sexies della legge n. 356/1992). 


8 Questa società OMISSIS 
9 OMISSIS 


10 OMISSIS 


11 OMISSIS 
12 OMISSIS 


13 OMISSIS 
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Si soggiunge, ancora, che la società OMISSIS ha, altresì, avuto rapporti 
contrattuali con l’altra società OMISSIS. i cui amministratori effettivi, come 
fatto presente nella nota n.12, sono OMISSIS e OMISSIS, arrestati nell’ambito 
dell’operazione Jonny. 


Conciusivamente, la Commissione d'accesso rileva come nell’ambito del 
servizio di refezione scolastica diversi tra i soggetti che si ripetono nelle 
compagini societarie sono stati attinti da provvedimento cautelare 
nell’ordinanza Jonny, perché riconducibili direttamente a persone 
ritenute organiche agli interessi ‘ndranghetisti; diverse le società 
interessate al servizio che sono state sottoposte a sequestro preventivo”: 
“.....l contesto è quello in cui i protagonisti di interessi mafiosi risultano 
comunque costantemente presenti, pur con tecniche - quali ia modificazione 
delle compagini societarie, oppure ia costituzione di nuove società o di ATI — che 
appaiono tese esclusivamente a eludere i controlli amministrativi antimafia o 
comunque a ostacolame l’efficacia. In tutto questo, non si può sottacere il rilievo 
della circostanza che l'amministratore di una delle società in argomento - 
“OMISSIS” - fosse OMISSIS. 


Un altro settore di attività amministrativa che ha evidenziato profili di 
anomalia è quello attinente al servizio di pulizia degli uffici comunali. 

In merito la Commissione d’accesso ha evidenziato come il servizio di 
gestione dei lavori di pulizia sia riconducibile, a partire da OMISSIS a 
OMISSIS, a soggetti poi risultati organicamente inseriti in movimenti 
‘ndranghetistici. 

In particolare, risulta OMISSIS. Tuttavia, OMISSIS. 

La Commissione d’accesso fa rilevare che, sostanzialmente, attraverso un 
sistema di partecipazioni incrociate, le OMISSIS sono riconducibili a tale 
OMISSIS, sebbene quest "ultimo OMISSIS . 

E invero, anche in occasione della menzionata OMISSIS alla suindicata 
OMISSIS, i servizi in argomento restano nell’alveo gestionale del OMISSIS in 
quanto OMISSIS (OMISSIS.) è OMISSIS dello stesso OMISSIS, che diventa 
invece OMISSIS. 

Infatti, OMISSIS è OMISSIS. 

Nell’ambito dell’operazione Jonny è emerso che OMISSIS, definito come 
affiliato e mero partecipe dell’associazione criminale facente capo alla 
cosca OMISSIS, è stato tratto in arresto per il reato, tra l’altro, di cui 
all’art. 416-bis c. p..15 

Appare opportuno, infine, sottolineare che la OMISSIS. e la OMISSIS, 
riconducibili alla cosca OMISSIS come la OMISSIS. - di cui alla nota 14 - 
hanno gestito i servizi per la pulizia ordinaria degli uffici comunali OMISSIS: 


va rilevare anche il rapporto SS 
su vicende connesse al È si e desunte illo Jonny. 
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ossia — e forse non a caso — come fa rilevare la CARIDASSIONE d’accesso, 
successivamente al OMISSIS, quando OMISSIS, 


Secondo quanto riferisce la Commissione d’accesso, altro settore d’attività 
amministrativa che ha evidenziato profili di anomalia e di interesse è quello 
attinente alla custodia e mantenimento dei cani randagi, servizio che nel 
territorio di Isola Capo Rizzuto può essere considerato gestito in un quadro di 
sostanziale monopolio ormai ventennale. 

Il Servizio, OMISSIS dalla OMISSIS, è stato affidato attraverso il costante 
ricorso a procedure di affidamento diretto, nonostante gli importi di spesa 
abbiano sovente superato la soglia (€ 40.000) oltre la quale diventa 
obbligatorio procedere a gara di appalto. 

Nel periodo in esame è stato accertato che OMISSIS. 

OMISSIS risulta, appunto, la OMISSIS: particolarmente critico il disordine 
amministrativo evidenziato dalla Commissione d’accesso, che ha dovuto 
faticosamente ricostruire le fasi di affidamento, nel tempo, del servizio stesso. 

In pratica, la Commissione ha accertato che la OMISSIS, è subentrata nella 
gestione alla OMISSIS, la quale OMISSIS. 

Irritualmente, la stessa OMISSIS, cedeva di propria iniziativa, OMISSIS, il 
servizio alla OMISSIS, senza che il OMISSIS verificasse la correttezza della 
procedura e i requisiti del nuovo soggetto gestore. 

L’anno successivo OMISSIS, OMISSIS, chiede al Comune che venga 
espletata gara d’appalto per la gestione del servizio, lamentando la “poco chiara 
assegnazione” in ordine all'affidamento disposto nei confronti della OMISSIS. 

Tuttavia, la stessa Commissione, effettuando approfondimenti sulla 
compagine societaria sia della OMISSIS sia della OMISSIS sia della OMISSIS, 
ha avuto modo di rilevare come tra ie società vi fosse una sostanziale linea di 
continuità, per collegamenti tra i soci delle società. 

Viene rilevato, in particolare, dalle composizioni societarie della OMISSIS e 
della OMISSIS, che le stesse possono considerarsi due “emanazioni” 
dell’originario gestore del servizio, la OMISSIS. 

Inoltre, nella OMISSIS figurava OMISSIS, soggetto di assoluto rilievo della 
criminalità organizzata cirotana, della cosca di ‘ndrangheta OMISSIS. 

OMISSIS 


La Commissione ha approfondito anche il settore dei lavori pubblici, 
rilevando il frequente ricorso a procedure di somma urgenza e di affidamenti 
diretti effettuati senza tenere conto delle soglie previste dalle normative in 
materia (od aggirandole) ed il più delle volte riconducibili sempre agli stessi 
soggetti affidatari. Il caso più emblematico evidenziato è quello riconducibile 
alla società OMISSIS. 

Attiva dal OMISSIS ha la compagine sociale costituita da OMISSIS e 
OMISSIS. 

OMISSIS 

Ed OMISSIS sono anche OMISSIS, per il tramite OMISSIS, di OMISSIS. 

Inoltre, OMISSIS risulta anche essere OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS 
il OMISSIS, pregiudicato anche per delitti con aggravante ex art. 7 della legge 
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n. 203/1991 ed ex sorvegliato speciale di P.S. {a sua volta OMISSIS di OMISSIS 
e di OMISSIS, entrambi con precedenti anche di tipo mafioso, nonché OMISSIS 
di OMISSIS, affiliato alia cosca OMISSIS. 

Nel OMISSIS, OMISSIS per un totale di € 1.344.257,70, suddivisi come da 
dati tabellari forniti dagli uffici comunali e meglio esplicitati nella Relazione 
(pagg. 29,30 e 31 Relazione). 

OMISSIS. 

La Commissione rileva che OMISSIS, secondo le attività di captazione di cui 
all’operazione Jonny, era stata coinvolta nel OMISSIS nell’episodio che segue: 

OMISSIS 

Nella Relazione d’accesso è riferito anche un altro episodio, sintomatico di 
un rapporto tra i vertici della detta impresa e la consorteria criminale è una 
ulteriore intercettazione di una conversazione ambientale in OMISSIS del 
OMISSIS, intercorsa tra OMISSIS e OMISSIS. Si premette che la OMISSIS era 
impegnata in OMISSIS, in subappalto ottenuto dalla ditta OMISSIS. che aveva 
vinto l’appalto OMISSIS. La Commissione riferisce che il complesso delle 
captazioni ha permesso di dedurre che le aziende impegnate nei lavori 
dovessero comunque corrispondere somme di denaro anche alla cosca 
OMISSIS: in questo quadro, probabilmente la ditta “OMISSIS” non era stata 
puntuale nei pagamenti in relazione alle scadenze imposte dai malavitosi, 
fissate in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali. Il dialogo captato 
denota una interlocuzione che parrebbe priva di connotati di minaccia e 
intimidazioni: il OMISSIS (pur sempre personaggio di vertice della cosca 
OMISSIS, della quale è pubblicamente. riconosciuto “reggente”) si rivolge 
all'uomo individuato in OMISSIS chiedendogli di farsi parte diligente nei 
confronti OMISSIS ossia, come ricostruito in quel capitolo d’indagine, proprio 
OMISSIS . OMISSIS lamentava il mancato pagamento di denaro nei periodi di 
OMISSIS e OMISSIS faceva sostanzialmente riferimento al coinvolgimento in 
tale attività anche di non meglio definite persone di OMISSIS. OMISSIS 
rispondeva a OMISSIS di non essere a conoscenza delle dazioni di denaro da 
parte dell'impresa appaltante nei confronti della cosca di OMISSIS. OMISSIS, 
perciò, suggeriva a OMISSIS di prendere contatti con l'impresa sub-appaltante 
{4OMISSIS°) onde risolvere la questione. È . 

Da ultimo, nella relazione della Commissione d’accesso, si evince che altra 
OMISSIS veniva assegnata OMISSIS per il OMISSIS con un importo iniziale di 
OMISSIS. 

La Commissione fa, infine, rilevare che dalla disamina OMISSIS degli 
affidamenti, esibiti OMISSIS, è emersa l’assegnazione di lavori alle seguenti 
imprese riconducibili alla criminalità organizzata locale: 

OMISSIS 

OMISSIS 


Secondo quanto fatto presente nella Relazione d’indagine, il fenomeno 
dell’abusivismo edilizio non è mai stato realmente contrastato ed anzi, per 
certi aspetti — sottolinea la Commissione — “.. è stato agevolato dal disordine 
amministrativo che continua a permanere OMISSIS. E° disarmante affermare 


27-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 300 


che “sembra che nulla sia mutato da quanto accertato dalla precedente 
Commissione di accesso ...” (pag.14 Relazione). 

Le pratiche di abusivismo ammontano a circa quattromila e circa il 
sessanta per cento, secondo quanto riferito dal Comune, sono in via di 
definizione o già definite. Le aree interessate comprendono anche quelle 
vincolate e quelle soggette a rischio sismico. 

In particolare Ia Commissione d’accesso sottolinea che quel contesto ha 
favorito gli interessi malavitosi e, in primo luogo, quelli mafiosi. Infatti, tutti i 
più importanti ‘ndranghetisti, ma anche i restanti componenti dei clan, sono 
realizzatori di importanti costruzioni, alcune delle quali sù terreni pubblici. 

Le relative pratiche sono ferme e le ordinanze non sono state eseguite. A tal 
riguardo, a titolo d’esempio, la Commissione cita il caso del decreto di 
sequestro anticipato OMISSIS disposto dal Tribunale di Crotone, in danno 
della cosca OMISSIS e concernente una serie di beni immobili privi di licenza o 
concessione edilizia ricadenti nel territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto. 

La Commissione ha pure rilevato che OMISSIS. 

Sul tema dell’abusivismo, inoltre, uno spaccato interessante è offerto dalla 
vicenda delle OMISSIS, ubicate OMISSIS. Al riguardo la Commissione dedica 
un apposito paragrafo intitolato Le manifestazioni religiose, nel cui ambito 
tratta proprie la vicenda in argomento. 15 

Le OMISSIS sono state così realizzate: diciassette su appezzamenti di 
terreno donati dai OMISSIS, mentre le prime tre su terreno comunale concesso 
per novantanove anni OMISSIS. La OMISSIS sorge sul secondo appezzamento 
comunale ed è stata donata da OMISSIS. Buona parte delle persone coinvolte 
{donatori e sostenitori della iniziativa) rientra nel sistema mafioso imperniato 
attorno a OMISSIS, i 

Tra le opere abusive, la Commissione d’accesso ne ha, in particolare, 
individuato cinque che riguardano OMISSIS, tutti coinvolti e alcuni anche. 
arrestati nella nota operazione Jonny. 

L’abusivismo, secondo quanto riferito dalla stessa Commissione d’accesso, 
è stato in primo luogo dedotto dalle dichiarazioni rese dal OMISSIS e dagli altri 
OMISSIS: a precisa domanda, hanno sostenuto l’inutilità di autorizzazioni, 
averido ritenuto OMISSIS essere sufficiente la OMISSIS. 

Tuttavia, la Commissione d’accesso rileva che l’Accordo di programma non 
venne sottoscritto e nel frattempo: 

a. OMISSIS decide di OMISSIS; 
b. OMISSIS rappresenta la necessità di una OMISSIS; 

c. il Consiglio comunale dovrebbe deliberare sub a) e sub Db), ma ciò non 
avviene; tuttavia il Comune ha consapevolezza della necessità di tale 
adempimento: nel fascicolo di ufficio esiste la bozza di una proposta di 
delibera sub b) senza ulteriore seguito. 


5 Nell’ordinanza GIP KR, dalla quale la Commissione d'accesso ha tratto utilissimi spunti, viene 
ricostruita la presenza e la influenza della cosca OMISSIS dei suoi sodali e dei fiancheggiatori nel sistema 
OMISSIS attraverso la proposta di affari che la consorteria ha ricevuto da OMISSIS. 

Emerge dagli atti giudiziari che di tale piano sia stato parte attiva OMISSIS. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, e 
OMISSIS sono stati arrestati nella operazione Jonny, insieme a OMISSIS rispettivamente OMISSIS, 
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«| Come riferisce la Commissione d’accesso, per coprire l’assenza 
dell'Accordo di programma e il mutamento volumetrico della struttura delle. 
OMISSIS viene presentata, in dispregio dell’ordinamento per mancanza dei 
presupposti. di legge, la dichiarazione SCIA. L’Amministrazione fa maturare il 
silenzio assenso (senza svolgere alcun intervento (art. 19 della legge n. 
241/1990, artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e legge n. 443/2001) (pag.22 
Relazione). 

La Commissione d’accesso rileva che “Lo spostamento OMISSIS è per 
consentire a OMISSIS di OMISSIS; si tratta di una attenzione di OMISSIS al suo 
principale complice con ia totale acquiescenza OMISSIS ed il silenzio OMISSIS 
ad iniziare dal OMISSIS.”*{pag.22 Relazione). 


Cointeressenze sono state rilevate anche con riferimento al parco eolico, 
denominato “OMISSIS”, composto da n. 48 aerogeneratori e relative opere 
accessorie, realizzato in territorio di Isola Capo Rizzuto e “OMISSIS” 
riconducile alla cosca OMISSIS. 

Il predetto parco eolico, nel tempo, dal 2012 all’attuale anno 2017, è stato 
oggetto di vari provvedimenti giudiziari (sequestri e dissequestri) (pag. 22 
Relazione). 

Da ultimo, in data OMISSIS, con decreto n. OMISSIS e n. OMISSIS, il 
Tribunale di Crotone ha disposto il sequestro, tra l’altro, OMISSIS e del 
menzionato parco eolico OMISSIS, Inoltre, veniva nominato custode giudiziario 
OMISSIS. 

La Commissione d’accesso ha avuto modo di rilevare che OMISSIS, il quale 
viene indicato, tra l’altro, come effettivo OMISSIS della OMISSIS e quindi 
anche del parco eolico OMISSIS la figura di OMISSIS 16 è centrale per l’attività 
posta in essere dagli Organi giudiziari, ma è ancora più importante per la 
Commissione in quanto come detto OMISSIS (OMISSIS): OMISSIS che avrebbe 
consentito agli esponenti criminali della sua famiglia di godere di un canale 
privilegiato nel controllo o condizionamento delle OMISSIS (come da decreto 
OMISSIS Tribunale di Crotone). 

A OMISSIS sono stati contestati una serie di fatti-reato tra cui, in 
particolare, OMISSIS. 

La Commissione d’accesso fa rilevare che a fondamento della realizzazione 
del parco eolico OMISSIS vi è la OMISSIS tra OMISSIS e OMISSIS che 
prevedeva OMISSIS.17 i ; 

Gli avvisi di accertamento su cui pendono i giudizi attengono agli anni 
2010 e 2011. Il tributo 2010 è stato notificato nel 2012, il tributo 2011 è stato 
notificato nel 2015 mentre attualmente il Comune si accinge a trattare il 
tributo dell’anno 2012. Peraltro, la Commissione d’accesso ha rilevato che è 
cresciuto, anche in modo notevole, il distacco di tempo nella trattazione 
dell’entrata al limite della prescrizione e che solo dopo il suo insediamento, la 


16 È OMISSIS 


17 Nella fase iniziale, le somme sono state corrisposte; successivamente, OMISSIS 
Sottolinea la Commissione d’accesso che OMISSIS 
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Giunta comunale ha deciso di instaurare il contenzioso per recuperare tutte le 
somme dovute (delibera n. 93 del 3 luglio 2017). 

Il calcolo delle somme (come da specchietto in Relazione d’Accesso) è stato 
ritenuto visibilmente errato e costituisce, secondo la Commissione, il tentativo 
di un ulteriore beneficio a favore della OMISSIS. In particolare è stato rilevato . 
che la metodologia di calcolo corretto era già nota all’Amministrazione 
comunale, poiché in precedenza aveva comunicato all'impresa le somme 
correttamente calcolate (OMISSIS). OMISSIS 

Solo dopo che tali incongruenze sono state eccepite all’Amministrazione 
comunale dalla Commissione d’Accesso, l'Ente vi ha posto rimedio {delibera 
correttiva della Giunta comunale OMISSIS. 


La attività d’indagine ha riguardato anche il settore dei tributi, all’interno 
del quale è stato rilevato che solo successivamente all’operazione Jonny (15 
maggio 2017) il Comune ha svolto mirati accertamenti dei tributi locali, nello 
specifico tassa rifiuti, a partire dall'anno 2012, nei confronti delle seguenti 
imprese: OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS. Le tre società sono complessivamente 
debitrici di OMISSIS. La Commissione ritiene si tratti di una inusuale 
accelerazione, dovuta alle indagini giudiziarie, dopo anni di torpore 
amministrativo e contabile nella riscossione, evidenziando, altresì, che dalla 
disamina degli elenchi acquisiti emergono situazioni di diretto coinvolgimento 
della famiglia OMISSIS o comunque riconducibili alla stessa (pag. 27 della. 
Relazione). 

Di contro, peraltro, la Commissione ha avuto modo di rilevare che 
l’Amministrazione comunale ha avuto serie difficoltà finanziarie, dovute 
principalmente al funzionamento dell'Ente, “prodigo nella spesa e malaccorto 
nell’entrata” (pag.19 Relazione), per la mancata riscossione soprattutto in 
materia di Tarsu, Tari e Imu: la Commissione ha considerato questo aspetto 
come un utile elemento per l’indagine sugli ulteriori favori comunali 
riconosciuti agli ambienti della criminalità organizzata isolitana, non abituata a 
pagare gli oneri comunali, indipendentemente dall’entità. 


Puntando poi l’attenzione sui servizi sociali, ia Commissione d’accesso, 
dalla disamina degli elenchi delle spese sostenute per gli anni 2013, 2014, 
2015, 2016 e 2017 dal settore dei Servizi alla persona (e, in particolare, nella 
ripartizione attinente ai servizi sociali), rileva che buona parte dei fondi è stata 
destinata anche alle note seguenti imprese: 

- OMISSIS, con sede in OMISSIS (via OMISSIS, p. i. OMISSIS); 

- OMISSIS, con sede OMISSIS (via OMISSIS, p. i. OMISSIS) rappresentata 
da OMISSIS. 

Il disordine amministrativo summenzionato è stato rilevato dalla 
Commissione d’Accesso anche esaminando l’elenco dei beni confiscati in 
quel territorio: esso appare incompleto e comprende beni di vecchi e nuovi capi 
delle cosche, nonché di affiliati di rilievo. 

L’Amministrazione comunale ha dichiarato di disporre di ventisei fabbricati 
e di otto terreni provenienti dalle confische agli appartenenti delle 
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organizzazioni mafiose (tra cui OMISSIS, OMISSIS. e OMISSIS; OMISSIS; 
OMISSIS; OMISSIS). 

La Commissione d’accesso, a titolo di esempio, ha preso in considerazione 
il caso OMISSIS (affiliato alla omonima cosca OMISSIS). 

Alla dimissione dall’istituto penitenziario, OMISSIS si è trasferito a vivere in 
un OMISSIS, intestato a OMISSIS (sorvegliato speciale). L'immobile, tuttavia, 
OMISSIS era stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune per essere 
destinato a OMISSIS. Così non è accaduto. La famiglia dei OMISSIS è rientrata 
in possesso del bene o, con tutta probabilità, non ne ha mai perso il possesso. 


La stessa Commissione osserva che gli accertamenti, indipendentemente 
dagli eventuali sviluppi giudiziari, permettono di evidenziare, oltre al caso già 
riferito del OMISSIS la gravità dei comportamenti e delle scelte di alcuni dei 
OMISSIS: OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; 
OMISSIS; OMISSIS... 


In conclusione, la Commissione d’accesso evidenzia lacune documentali, 
dolose o colpose, buchi nella memoria di parte dei OMISSIS, intricate 
parentele con soggetti mafiosi da parte OMISSIS e dei OMISSIS, mala 
amministrazione continua, nonostante le molteplici indagini giudiziarie in 
corso e la presenza della stessa Commissione all'interno degli uffici comunali 
(ad esempio: la mancata applicazione delle sanzioni urbanistiche, l’ultima 
delibera di favore al parco eolico riconducibile alla cosca OMISSIS, recenti 
lavori di somma urgenza a Capo Rizzuto). 

La stessa Commissione, nell’osservare che OMISSIS, in concomitanza delle 
attività d’indagine, di fronte a maestose evidenze, ha cercato di porre in essere 
qualche rimedio cartaceo ai debiti della cosca OMISSIS o di soggetti comunque 
riconducibili agli ambienti ‘ndranghetisti, avviando un recupero di somme, ha 
rilevato che in una realtà dove con facilità le persone si conoscono, appare 
impossibile ritenere che quando si tratti di personaggi mafiosi, soprattutto se 
nati e residenti a Isola Capo Rizzuto, l'apparato comunale non ne abbia avuto 
consapevolezza. In particolare, relativamente ai OMISSIS, ha aggiunto che “.. 
senza il loro operato omissivo o commissivo, nulla sarebbe stato possibile e nulla 
sarebbe duraturo e strutturale; sarebbe stato sufficiente l’uso di un livello di 
media diligenza e legalità nelle attività amministrative per scongiurare la 
condizione descritta, ma così non è stato...” A ciò deve aggiungersi la presenza 
nell’organico del OMISSIS” una presenza che per l’Ente non è affatto 
imbarazzante ed anzi è stata valorizzata giuridicamente ed economicamente nel 
corso degli anni” (pag.34 Relazione). 

La Commissione d’accesso conclude nel senso che. “.. ad Isola Capo 
Rizzuto è stata tessuta una tela di potere e di complicità di cui la ‘ndrangheta è 
motore e componente essenziale. E° una tela che condiziona poteri politici, 
economici, professionali ed istituzionali, una sorta di scambio reciproco tra 
diversi mondi. La gestione commissariale (...) ha costituito solo una pausa nella 
consolidata continuità gestionale...” (pag.33 Relazione); e aggiunge ‘“...... che 
“l’eventuale provvedimento sanzionatorio (art. 143 Tuel) costituisce una misura 
soprattutto di prevenzione a presidio della legalità dell’azione amministrativa 
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da 


locale e della libera determinazione della volontà degli organi elettivi. 
(pag.35 Relazione). 


CONCLUSIONI 

Dalla lettura della Relazione della Commissione d’Indagine si desume il 
controllo, l’influenza della criminalità organizzata sul territorio di riferimento e 
l’asservimento, quasi per inerzia, alla stessa. 

. Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno rilevato una compromissione 
del buon andamento e dell'imparzialità dell’Amministrazione di Isola di Capo 
Rizzuto, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza € pervasività 
radicata della criminalità organizzata. 

L'esame dell’integrale situazione del Comune di Isola di Capo Rizzuto è 
stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 18 settembre 2017, 
alla presenza del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di 
Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. In 
tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni sopraesposte. 

Pertanto, la scrivente ritiene, per le ragioni già indicate, che sussistano i 
presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento del Comune 
di Isola di Capo Rizzuto, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94. 

In ordine alla grave compromissione di alcuni dipendenti del Comune di 
Isola di Capo Rizzuto si sottopone all’attenzione di codesto Ministero 
l'opportunità di applicare il disposto di cui all’art. 143, comma 5, del 
suindicato decreto legislativo nei confronti del personale sopra indicato. 


Si allegano: 
- relazione predisposta dalla Commissione d’Indagine (esemplare 
cartaceo); 
- ì compact disk contenente la copia in formato elettronico della 
presente relazione e di quella della Commissione d’Indagine. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 24 ottobre 2017. 


Disposizioni applicative del Piano straordinario per la di- 
gitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, 
di cui all’articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 


IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali», e successive modificazioni; 


Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, re- 
cente «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e suc- 
cessive modificazioni; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cul- 
turali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazio- 
ne del Ministro e dell’Organismo indipendente di valuta- 
zione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 


Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Di- 
sciplina del cinema e dell’audiovisivo»; 


Visto l’art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede 
un Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimo- 
nio cinematografico e audiovisivo; 


Visto l’art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, 
che prevede, al fine di consentire il passaggio del patri- 
monio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, 
la costituzione di un’apposita sezione del Fondo per il ci- 
nema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per 
la concessione alle imprese di post-produzione incluse 
le cineteche, di contributi a fondo perduto, ovvero finan- 
ziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle 
opere audiovisive e cinematografiche; 


Visto l’art. 29, comma 4, della legge n. 220 del 2016, 
ove si prevede che con decreto del Presidente del Con- 
siglio dei ministri siano definiti i requisiti soggettivi dei 
beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l’assegna- 
zione dei contributi, i limiti massimi d’intensità di aiuto 
dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di 
utilizzo del materiale digitalizzato; 

Visto l’art. 7 della legge n. 220 del 2016, recante «Tu- 
tela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovi- 
sivo. Cineteca nazionale»; 

Visto l’art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, 
ove si prevede che le disposizioni tecniche applicative dei 
contributi previsti adottate, con decreti del Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e con decre- 
ti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta 
del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle 
norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall’ Unione 
europea e che le medesime disposizioni: 

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della cre- 
scita e dell’internazionalizzazione delle imprese; 

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori 
e di nuove imprese; 


“(i 
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c) incoraggiano l’innovazione 


manageriale; 


tecnologica e 


d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politi- 
che commerciali evolute; 


e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; 


Visto l’art. 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, 
ove si prevede che il Fondo per il cinema e l’audiovisi- 
vo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti 
dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della legge n. 220 
del 2016, nonché del Piano straordinario per il potenzia- 
mento del circuito delle sale cinematografiche e polifun- 
zionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione 
del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui ri- 
spettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge; 


Visto l’art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si pre- 
vede che le modalità di controllo e i casi di revoca e de- 
cadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decre- 
ti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di 
falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il 
riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del con- 
tributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta 
l’esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del 
beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda 
soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa 
esclusa ai sensi del medesimo comma; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell’art. 13, 
comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante «Modalità 
di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti 
nel cinema e nell’audiovisivo»; 


Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante 
«Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 
cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2017»; 


Vista la comunicazione della Commissione europea 
del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Sta- 
to a favore delle opere cinematografiche e di altre opere 
audiovisive; 


Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione 
europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 
53 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 


Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017; 


Acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema 
e dell’audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. 
avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la 
firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 


Su proposta del Ministro dei beni e delle attività cultu- 
rali e del turismo; 


27-12-2017 
Decreta: 


Art. 1. 
Oggetto e finalità 


1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni appli- 
cative per la concessione di contributi a fondo perduto 
finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e 
cinematografiche, a valere sull’apposita sezione del Fon- 
do per il cinema e l’audiovisivo di cui all’art. 13 della 
legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di euro 10 
milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 


2. Il presente decreto definisce, in particolare, i requi- 
siti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il ricono- 
scimento e l’assegnazione dei contributi, i limiti massimi 
d’intensità di aiuto dei contributi stessi, nonché le condi- 
zioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da 
parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. 


Art. 2. 
Definizioni 


1. Ai fini del presente decreto, si applicano le defini- 
zioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori 
specificazioni contenute nei decreti di attuazione della 
medesima legge. 


2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende 
per: 


a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Mi- 
nistro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo; 


b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 


c) «impresa di post-produzione»: l’impresa che ab- 
bia come oggetto: 
1) le attività di montaggio e mixaggio audio-video, 
ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli 
effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul 
supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; 


2) il restauro di opere cinematografiche e audio- 
visive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei 
materiali cinematografici e audiovisivi; 


d) «impresa di post-produzione italiana»: l'impresa 
post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale 
in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è 
equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa di post- 
produzione con sede e nazionalità di un altro Paese mem- 
bro dell’Unione europea, che abbia una filiale, agenzia 
o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalente- 
mente la propria attività e che sia soggetta a tassazione 
in Italia; 

e) «Cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, 
sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dal- 
lo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferi- 
mento del settore, attività di acquisizione, conservazione, 
catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valo- 
rizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; 
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/) «opera audiovisiva»: la registrazione di imma- 
gini in movimento, anche non accompagnate da suoni, 
realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tec- 
nica, anche di animazione, con contenuto narrativo, do- 
cumentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno 
e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto 
d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di 
utilizzazione. 


Art. 3. 
Requisiti 


1. Le risorse di cui al presente decreto sono destina- 
te ai progetti di digitalizzazione presentati dalle imprese 
di post-produzione italiane in possesso di classificazione 
ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari 
ad almeno euro 40.000 e che abbiano realizzato, negli ul- 
timi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento del 
proprio fatturato in attività di post-produzione cinemato- 
grafica o audiovisiva, nonché dalle cineteche, pubbliche 
e private, italiane. 


2. A pena di inammissibilità, la richiesta di contributo 
deve riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che abbia 
le seguenti dimensioni minime di materiale: 


a) in caso di soli materiali filmati, una durata com- 
plessiva pari ad almeno 100 ore; 


b) in caso di soli film lungometraggi o cortometrag- 
gi, una durata pari ad almeno 20 ore; 


c) in caso di materiali filmati e di film lungome- 
traggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 
ore di materiali filmati e 10 ore di film lungometraggi o 
cortometraggi. 


3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti minimi 
di cui al precedente comma 2, sono ammissibili progetti 
presentati congiuntamente da due o più soggetti che ab- 
biano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. 

4. Il progetto di digitalizzazione, a pena di inammissi- 
bilità, rispetta i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata 
al presente decreto, ulteriormente specificati nella mo- 
dulistica, e deve concludersi entro e non oltre ventiquat- 
tro mesi dalla data di assegnazione del contributo, salvo 
eventuali proroghe concesse dalla DG Cinema in casi di 
documentata impossibilità a concludere lo stesso per cau- 
se oggettive opportunamente motivate. 


5. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza del 
beneficio, le opere ovvero il materiale devono essere digi- 
talizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle 
persone con disabilità, anche mediante l’utilizzo di sotto- 
titoli e strumenti di audiodescrizione. 


Art. 4. 


Presentazione delle richieste di contributo 


1. Le richieste di contributo sono presentate, utilizzan- 
do l’apposita modulistica, alla DG Cinema nel periodo 
compreso tra il 20 ottobre e il 20 novembre rispettiva- 
mente del 2017, del 2018 e del 2019, anni di realizzazione 
del piano straordinario, ai sensi dell’art. 29 della legge 
n. 220 del 2016. 
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2. Ogni soggetto può presentare, per ciascun anno, una 
sola richiesta di contributo. 


3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le 
ulteriori specifiche contenute nella modulistica: 


a) una relazione che illustri la rilevanza culturale del 
materiale che si intende digitalizzare; in particolare la rela- 
zione evidenzia l’eventuale dichiarazione di bene culturale 
del medesimo, la sua riferibilità al patrimonio cinematogra- 
fico ed audiovisivo italiano ed europeo, la sua rarità o unici- 
tà, lo stato di conservazione del materiale originale, le carat- 
teristiche tecniche di copie eventualmente già digitalizzate, 
l’assetto in merito alla tiolarità dei diritti relativa all’opera; 


b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi: 

1) descrizione del supporto fisico su cui è registra- 
ta l’opera audiovisiva che si intende digitalizzare; 

2) eventuali operazioni di restauro e riparazione 
del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione; 

3) tipo di scansione da effettuare, con particolare 
riferimento alle modalità e alla risoluzione tecnica della 
scansione medesima; 

4) eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio 
e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, re- 
lativo all’opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto; 

5) modalità di conservazione e gestione che si 
intendono adottare per il materiale oggetto di digitaliz- 
zazione e per quello digitalizzato e le modalità di valoriz- 
zazione e fruizione del medesimo materiale; 

6) ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto ori- 
ginario, nonché sul materiale digitalizzato; 

7) specifica professionalità del personale tecnico 
che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione; 

8) budget del progetto, con divisione analitica dei 
costi per ogni tipologia di opera che si intende digitaliz- 
zare, e con l’indicazione delle altre fonti di finanziamento 
a copertura dei costi complessivi; 

c) l’ulteriore documentazione amministrativa e tec- 
nica da allegare come specificato nella modulistica, con 
particolare riferimento: 

1) all’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti 
di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell’opera 
ovvero del materiale; 

2) al costo complessivo al metro ovvero al minuto 
della digitalizzazione. 


Art. 5. 


Valutazione delle richieste di contributo 


1. Il contributo per la digitalizzazione è assegnato sulla 
base di una graduatoria dei progetti, redatta in esito alla 
valutazione di cui al comma 2. 


2. La valutazione delle domande è effettuata dalla DG 
Cinema assegnando a ciascuna istanza un punteggio sulla 
base dell’esame della relazione e del progetto tecnico di 
cui all’art. 4, comma 3. In particolare, la valutazione è 
effettuata assegnando i seguenti punteggi: 


a) alla rilevanza culturale del materiale cinemato- 
grafico ed audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base 
della relazione di cui all’art. 4, comma 3, lettera 4), sono 
assegnati fino a un massimo di 50 punti; 
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b) alla qualità tecnica e alla professionalità comples- 
siva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base 
del progetto di digitalizzazione di cui all’art. 4, comma 3, 
lettera 5), ed ai parametri di cui all’art. 4, comma 3, let- 
tera c), sono assegnati fino ad un massimo di 50 punti. 
Nella valutazione del progetto, fra gli altri parametri, si 
tiene conto della presenza di sottotitoli in lingue diverse 
dall’italiano e, ai fini di una più efficace conservazione 
del materiale, della realizzazione di una copia in pellicola 
del materiale ovvero dell’opera digitalizzata. 


Il contributo è riconosciuto, secondo l’ordine nella 
graduatoria di cui al comma 1, nella misura del 70 per 
cento del costo del progetto, o di parte del progetto, fino 
a concorrenza dell'ammontare complessivo delle risorse 
previste per ciascun anno. Il contributo è comunque para- 
metrato ai costi massimi di lavorazione al minuto o al me- 
tro specificati nella modulistica di cui al presente articolo. 
Il contributo relativo a progetti il cui importo determini il 
superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 1 è ricono- 
sciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; 
non sono riconosciuti contributi relativi ai progetti che 
seguono in graduatoria. 


3. La richiesta di contributo può essere accolta anche 
parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un 
parte del materiale proposto; a tal fine, nel provvedimen- 
to di concessione del contributo, la DG Cinema dà conto 
della parte di materiale oggetto di finanziamento e del re- 
lativo contributo concesso. 


Art. 6. 


Costi eleggibili e assegnazione del contributo 


1. Ai fini della determinazione del contributo, sono 
eleggibili le voci di costo ulteriormente specificate nella 
modulistica predisposta dalla DG Cinema, relative alle 
seguenti fasi di lavorazione: 


a) operazioni relative al restauro dei materiali da di- 
gitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; 


b) scansione digitale; 


c) eventuale trattamento di digital clean e color 
correction, 


d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola 
del materiale ovvero dell’opera digitalizzata, ai fini di una 
più efficace conservazione del materiale; 


e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memo- 
rizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il ma- 
teriale digitalizzato. 


2. Il contributo è erogato dalla DG Cinema per il 50 per 
cento del suo ammontare all’atto di riconoscimento del 
contributo medesimo. 


3. Il saldo del contributo è erogato previa verifica, da 
parte della DG Cinema, della rispondenza della digita- 
lizzazione delle opere e del materiale al progetto tecnico 
presentato e previa dichiarazione, da parte della Cineteca 
nazionale, dell’avvvenuta consegna alla stessa della copia 
digitalizzata in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 7 
del presente decreto, ed ai sensi dell’art. 29, comma 3, 
della legge n. 220 del 2016. 
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4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 sono subordi- 
nate alla verifica in merito alla regolarità contributiva del 
beneficiario. 


5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa co- 
munitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui 
al presente decreto è cumulabile con altri aiuti pubblici, 
fatta eccezione, rispetto alla specifica opera ovvero al ma- 
teriale cinematografico e audiovisivo, per i contributi di 
cui all’art. 27 della legge n. 220 del 2016 qualora 1 pre- 
detti contributi si riferiscano alla medesime voci di costo. 


Art. 7. 


Deposito presso la Cineteca nazionale 


1. Ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 
2016, una copia del materiale digitalizzato con il finan- 
ziamento erogato ai sensi del presente decreto deve essere 
consegnata alla Cineteca nazionale. 


Art. 8. 


Monitoraggio e sanzioni 


1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli ef- 
fettuati, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei 
contributi previsti dal presente decreto, per il mancato 
rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a 
causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è 
stato determinato l’importo fruito, provvede al recupero 
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni 
secondo legge. 


2. In ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni 
ottimali di conservazione delle opere o del materiale 0g- 
getto di digitalizzazione, secondo le modalità dettagliate 
nella richiesta di contributo di cui all’art. 4, determina la 
decadenza del beneficio ed il recupero del relativo impor- 
to, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 


3. La DG Cinema può in ogni momento richiedere 
ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di 
verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai re- 
quisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente 
decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documen- 
tali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica 
della corretta fruizione dei contributi. 


4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse co- 
municazioni o di falsa documentazione prodotta in sede 
di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre 
alla revoca del contributo concesso e alla sua intera resti- 
tuzione, è disposta, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 220 
del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla 
medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché 
di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori 
e legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del 
presente comma. 
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5. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contri- 
buti previsti nel presente decreto per un importo annuo 
pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede 
a richiedere alla competente Prefettura la documentazione 
antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, 
sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni 
e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo 
viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo 
n. 159 del 2011. 


Art. 9. 
Disposizioni finali 


1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la moduli- 
stica di cui all’art. 4, comma 1. 


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo. 


Roma, 24 ottobre 2017 


p. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 
La Sottosegretaria 
di Stato 
BoscHI 


Il Ministro dei beni 
e delle attività culturali 
e del turismo 
FRANCESCHINI 


Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti PC.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 2357 


TABELLA 


1. Per materiali su pellicola: 


a) la scansione deve essere realizzata fotogramma per fotogram- 
ma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX a 10 
bit o in formato TIFF a 16 bit; 


b) le pellicole con formato inferiore ai 16mm (8mm, super8, 
9,5mm) sono scansionate con risoluzione minima HD (1920 pixel in 
orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale); 


c) le pellicole con formato 16mm sono scansionate con risolu- 
zione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale); 


d) i negativi originali 35mm sono scansionati con risoluzione 
minima di 4K (4096 pixel in orizzontale); 


e) i duplicati negativi e positivi e le stampe 35mm sono scansio- 
nati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale). 


2. Per immagini nate su nastro magnetico analogico, il nastro dovrà 


essere digitalizzato nel formato (codec) originale 0, quando questo non 
è possibile, come file non compresso a 10 bit. 
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessione della mo- 
neta d’argento da euro 10 commemorativa del «FIFA World 
Cup Russia 2018», in versione proof, millesimo 2018. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 


Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 


Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 


Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- 
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 5%; 


Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, 
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- 
tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 


Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di 
monete per collezionisti in euro; 


Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 10 ot- 
tobre 2017, n. 76520, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- 
le n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale si autorizza 
l’emissione della moneta d’argento da euro 10 comme- 
morativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in versione 
proof, millesimo 2018; 


Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la qua- 
le l'Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che, nella sedu- 
ta del 13 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione 
dell’Istituto, su proposta della Commissione dei prezzi, 
ha approvato i compensi da riconoscere all’Istituto me- 
desimo per la produzione delle monete per numismatici, 
millesimo 2018; 


Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la 
citata moneta avrà corso legale; 


Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- 
plinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette 
monete; 
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Decreta: 


Art. 1. 


La moneta d’argento da euro 10 commemorativa del 
«FIFA World Cup Russia 2018», in versione proof, mil- 
lesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del 
direttore generale del Tesoro 10 ottobre 2017, n. 76520, 
indicato nelle premesse, ha corso legale dal 2 gennaio 
2018. 


Art. 2. 


Il contingente in valore nominale delle monete cedute 
in confezione è stabilito in euro 60.000,00, pari a 6.000 
monete, quello delle monete non confezionate è stabilito 
in euro 240.000,00, pari a 24.000 monete. 


Art. 3. 


Gli enti, le associazioni e i privati possono acquistare 
le monete entro il 2 luglio 2018, con le modalità ed alle 
condizioni di seguito descritte: 


direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Po- 
ligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umber- 
to n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, 
per un limite massimo, a persona, di curo 3.000,00; 


direttamente presso l’agenzia di vendita «Spazio 
Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con paga- 
mento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, 
a persona, di euro 3.000,00; 


mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al 
numero +39 0685083710 o via posta all’indirizzo: Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - via Salaria 
n. 691 - 00138 Roma, o via mail al solo indirizzo ordzec- 
ca@ipzs.it; 

tramite collegamento internet con il sito www.zecca. 
ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on 
line; 

presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione 
di eventi o mostre del settore. 


Il pagamento delle monete ordinate deve essere effet- 
tuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito 
www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle Pubbliche ammini- 
strazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, 
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della 
fattura. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riserva- 
re una quota del contingente per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 

Le monete confezionate possono essere cedute appli- 
cando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 500 
unità e del 15% per ordini superiori alle 1.250 unità. 

Le monete non confezionate possono essere cedute per 
un quantitativo minimo di 10.000 monete, elevabile fino 
ad un massimo di 24.000 totali, qualora disponibili, come 
indicato sul sito www.ipzs.it 
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Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- 
no i seguenti riferimenti: 


numero verde IPZS: 800864035; 
fax: 06/85083710; 

e-mail: zecca@ipzs.it; 

internet: www.zecca.ipzs.it. 


I prezzi di vendita delle monete confezionate sono per- 
tanto così distinti (IVA compresa): 


da 1 a 500 unità: euro 55,00; 
da 501 a 1.250 unità: euro 49,30; 
da 1.251 unità: euro 46,40. 
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, 
si procederà al riparto proporzionale. 


Il prezzo di vendita delle monete non confezionate 
(IVA esclusa) è: da 10.000 unità euro 30,00. 


Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla 
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali 
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente 
in caso di soggetti residenti in Paesi esteri. 

La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poli- 
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al rice- 
vimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, 
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del 
richiedente e, nel caso, il codice cliente. 

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 


L’eventuale consegna delle monete presso i punti ven- 
dita IPZS di via Principe Umberto n. 4, e agenzia vendita 
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma, deve essere 
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto. 


Art. 4. 


L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto 
a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze 
due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per do- 
cumentazione e partecipazione a mostre e convegni. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare 
una quota del contingente, per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 


Art. 5. 


La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di 
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne 
la vendita. 


Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- 
mini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- 
tuto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte 
della cessione delle monete in questione. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 18 dicembre 2017 


Il direttore generale del Tesoro: LA VIA 
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DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessione della mo- 
neta d’argento da euro 5, commemorativa del «70° Anniver- 
sario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana», in 
versione fior di conio e proof, millesimo 2018. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 


Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 


Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 


Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- 
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 


Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, 
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- 
tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 


Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di 
monete per collezionisti in euro; 


Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 10 ot- 
tobre 2017, n. 76513, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- 
le n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale si autorizza 
l’emissione della moneta da euro 5 commemorativa del 
«70° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzio- 
ne italiana», in versione proof, millesimo 2018; 


Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la qua- 
le 1’ Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che, nella sedu- 
ta del 13 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione 
dell’Istituto, su proposta della Commissione dei prezzi, 
ha approvato i compensi da riconoscere all’Istituto me- 
desimo per la produzione delle monete per numismatici, 
millesimo 2018; 


Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la 
citata moneta avrà corso legale; 


Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- 
plinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette 
monete; 


Decreta: 


Art. 1. 


La moneta d’argento da euro 5, commemorativa del 
«70° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzio- 
ne italiana», in versione proof, millesimo 2018, avente le 
caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del 
Tesoro 10 ottobre 2017, n. 76513, indicato nelle premes- 
se, ha corso legale dal 2 gennaio 2018. 
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Art. 2. 


Il contingente in valore nominale delle monete cedu- 
te in confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 
25.000,00, pari a 5.000 monete. 


Art. 3. 


Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri 
possono acquistare le monete entro il 2 luglio 2018, con 
le modalità ed alle condizioni di seguito descritte: 

direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Po- 
ligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umber- 
to n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, 
per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00; 

direttamente presso l’agenzia di vendita «Spazio 
Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con paga- 
mento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, 
a persona, di euro 3.000,00; 

mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al 
numero +39 0685083710 o via posta all’indirizzo: Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - via Salaria 
n. 691 - 00138 Roma, o via mail al solo indirizzo ordzec- 
ca@ipzs.it; 

tramite collegamento internet con il sito www.zecca. 
ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on 
line; 

presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione 
di eventi o mostre del settore. 

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effet- 
tuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito 
www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle Pubbliche ammini- 
strazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, 
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della 
fattura. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riserva- 
re una quota del contingente per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 

Le monete possono essere cedute applicando uno scon- 
to del 10% per ordini superiori alle 500 unità e del 15% 
per ordini superiori alle 1.250 unità. 

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, 
si procederà al riparto proporzionale. 

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- 
no i seguenti riferimenti: 

numero verde IPZS: 800864035; 
fax: 06/85083710; 

e-mail: zecca@ipzs.it; 

internet: www.zecca.ipzs.it. 

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così di- 

stinti (Compresa IVA): 
da 1 a 500 unità: euro 47,00; 
da 501 a 1.250 unità: euro 42,20; 
da 1.251 unità: euro 39,80. 

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla 
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali 
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente 
in caso di soggetti residenti in Paesi esteri. 
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La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poli- 
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al rice- 
vimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento, 
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del 
richiedente e, nel caso, il codice cliente. 


Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 


L’eventuale consegna delle monete presso i punti ven- 
dita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e agenzia vendita 
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma, deve essere 
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto. 


Art. 4. 


L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto 
a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze 
due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per do- 
cumentazione e partecipazione a mostre e convegni. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare 
una quota del contingente, per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 


Art. 5. 


La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di 
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne 
la vendita. 


Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- 
mini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- 
tuto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte 
della cessione delle monete in questione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 18 dicembre 2017 


Il direttore generale del Tesoro: LA VIA 


17A08635 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Corso legale, contingente e modalità di cessione della 
moneta da euro 2, commemorativa del «70° Anniversario 
dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana», in versio- 
ne proof, millesimo 2018. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 
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Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- 
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 5%; 


Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, 
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- 
tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 


Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di 
monete per collezionisti in euro; 


Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 10 ot- 
tobre 2017, n. 76514, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- 
le n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale si autorizza 
l’emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordina- 
ria commemorativa del «70° Anniversario dell’entrata in 
vigore della Costituzione italiana», millesimo 2018; 


Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la quale 
l’ Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.a. ha comunicato che, nella seduta del 13 di- 
cembre 2017, il consiglio di amministrazione dell’Istituto, 
su proposta della Commissione dei prezzi, ha approvato i 
compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la pro- 
duzione delle monete per numismatici, millesimo 2018; 


Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la 
citata moneta avrà corso legale; 


Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- 
plinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta 
moneta; 


Decreta: 


Art. 1. 


La moneta da euro 2, commemorativa del «70° Anni- 
versario dell’entrata in vigore della Costituzione italia- 
na», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al 
decreto del direttore generale del Tesoro 10 ottobre 2017, 
n. 76514, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 
2 gennaio 2018. 


Art. 2. 


Il contingente in valore nominale delle monete da 2 
euro commemorative del «70° Anniversario dell’entrata 
in vigore della Costituzione italiana», millesimo 2018, è 
stabilito in euro 8.000.000,00, pari a 4.000.000 di pezzi. 


Il contingente in valore nominale delle monete cedute in 
confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 12.000,00 
pari a 6.000 monete; il contingente in valore nominale delle 
monete cedute in coin card, nella versione fior di conio, è 
stabilito in euro 30.000,00, pari a 15.000 monete. 


Art. 3. 


Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri 
possono acquistare le monete entro il 2 luglio 2018, con 
le modalità ed alle condizioni di seguito descritte: 

direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Po- 
ligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umber- 
to n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, 
per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00; 
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direttamente presso l’agenzia di vendita «Spazio 
Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con paga- 
mento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, 
a persona, di euro 3.000,00; 

mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al 
numero +39 0685083710 o via posta all’indirizzo: Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - via Salaria 
n. 691 - 00138 Roma, o via mail al solo indirizzo ordzec- 
ca@ipzs.it; 

tramite collegamento internet con il sito www.zecca. 
ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line. 

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato 
anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www. 
zecca.ipzs.it, ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni 
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno 
a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riserva- 
re una quota del contingente per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 

Le monete in versione proof possono essere cedute ap- 
plicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 600 
unità e uno sconto del 15% per ordini superiori alle 1.500 
unità. 

Le monete in versione fior di conio possono essere ce- 
dute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori 
alle 1.500 unità e uno sconto del 15% per ordini superiori 
alle 3.750 unità. 


Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, 
si procederà al riparto proporzionale. 


Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- 
no i seguenti riferimenti: 


numero verde IPZS: 800864035; 
fax: 06/85083710; 

e-mail: zecca@ipzs.it; 

internet: www.ipzs.it. 


I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, 
sono pertanto così distinti (IVA inclusa): 


per le monete nella versione proof: 
da 1 a 600 unità: euro 20,00; 
da 601 a 1.500 unità: euro 18,00; 
da 1.501 unità: euro 16,95; 


per le monete nella versione fior di conio in coin 
card: 
da 1 a 1.500 unità: euro 10,00; 
da 1.501 a 3.750 unità: euro 8,95; 
da 3.751 unità: euro 8,45. 

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla 
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali 
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente 
in caso di soggetti residenti in Paesi esteri. 

La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poli- 
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al rice- 
vimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento, 
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del 
richiedente e, nel caso, il codice cliente. 

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 
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L’eventuale consegna delle monete presso i punti ven- 
dita IPZS di via Principe Umberto n. 4, e agenzia vendita 
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma, deve essere 
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto. 


Art. 4. 


L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto 
a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze 
due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per do- 
cumentazione e partecipazione a mostre e convegni. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare 
una quota del contingente, per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della Pubblica amministrazione. 


Art. 5. 


La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di 
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti- 
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne 
la vendita. 

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- 
mini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- 
tuto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte 
della cessione delle monete in questione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 18 dicembre 2017 
Il direttore generale del Tesoro: LA VIA 


17A08636 


DECRETO 18 dicembre 2017. 


Emissione e corso legale della moneta da 2 euro a circola- 
zione ordinaria, millesimo 2018, commemorativa del «60° An- 
niversario dell’istituzione del Ministero della Salute». 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 


Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 


Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 
11 maggio 1998; 


Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono 
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 
2 euro a circolazione ordinaria; 


Vista la raccomandazione della Commissione europea 
29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente 
una prassi comune in materia di modifiche al disegno del- 
le facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate 
alla circolazione; 
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Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, 
n. 121414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- 
pubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il 
quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle mo- 
nete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 
1° gennaio 2008; 


Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la qua- 
le l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha tra- 
smesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 
2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due 
esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro 
emessa dall’Italia; 


Visto il regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzet- 
ta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012, 
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce 
in numero di due le monete commemorative che possono 
essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1); 


Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giu- 
gno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i 
valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metal- 
liche in euro destinate alla circolazione (rifusione); 


Visto il verbale della riunione della Commissione tec- 
nico-artistica del 13 giugno 2017 dal quale risulta che il 
programma di emissioni numismatiche millesimo 2018 
prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta comme- 
morativa del «60° Anniversario dell’istituzione del Mini- 
stero della salute»; 


Visto il verbale relativo alla riunione del 5 ottobre 
2017 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta 
moneta; 


Vista la nota dell’8 dicembre 2017, n. 15523, con la 
quale il Segretariato generale del Consiglio ha comuni- 
cato che il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il 
disegno della citata moneta; 


Ritenuta l’opportunità di commemorare il 60° anniver- 
sario dell’istituzione del Ministero della salute median- 
te l’emissione di una moneta da 2 euro a circolazione 
ordinaria; 


Decreta: 


Art. 1. 


Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale del- 
la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 
2018, commemorativa del «60° Anniversario dell’istitu- 
zione del Ministero della salute», emessa ai sensi della 
legislazione suddetta, sono determinate come segue: 


rappresentazione allegorica della Salute con alcuni 
elementi simbolo delle attività del Ministero: ambiente, 
ricerca, alimentazione e medicina. Nel campo di sinistra, 
il monogramma «RI», acronimo di Repubblica italiana; 
in alto «r», identificativo della Zecca di Roma; alla base 
della figura femminile, sigla dell’autore Silvia Petras- 
si; nel giro, la scritta «MINISTERO DELLA SALUTE», le date 
«1958 - 2018» e le dodici stelle dell’Unione europea. 
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Art. 2. 


In attuazione del citato regolamento della Commis- 
sione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la 
coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del 
«60° Anniversario dell’istituzione del Ministero della sa- 
lute», millesimo 2018, per un contingente in valore no- 
minale di 6.000.000,00 di euro, pari a 3.000.000 di pezzi, 
in conformità alla descrizione artistica di cui all’art. 1 e 
all’allegata riproduzione fotografica che fa parte inte- 
grante del presente decreto. 


Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla 
suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e de- 
positate presso l’ Archivio centrale di Stato. 


Art. 3. 


La moneta da euro 2 commemorativa del «60° Anni- 
versario dell’istituzione del Ministero della salute», in 
versione proof e fior di conio, millesimo 2018, avente le 
caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale 
dal 25 gennaio 2018. 


Le modalità di cessione saranno stabilite con successi- 
vo provvedimento. 


Art. 4. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è au- 
torizzato a consegnare alla Commissione europea due 
esemplari della suddetta moneta. 


Art. 5. 


L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con- 
segnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due 
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per docu- 
mentazione e partecipazione a mostre e convegni. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Dritto 


Roma, 18 dicembre 2017 


Il direttore generale del Tesoro: LA VIA 


17A08637 
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DECRETO 20 dicembre 2017. 


Attuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del Testo 
unico del debito pubblico, per l’introduzione delle garanzie 
bilaterali su operazioni in strumenti derivati. 


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- 
cembre 2003, n. 398, recante il “Testo unico delle dispo- 
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1-bis, 
aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015), ove si prevede che il Ministro dell’econo- 
mia e delle inanze stabilisce con proprio decreto le mo- 
dalità di attuazione delle disposizioni relative alla garan- 
zia bilaterale con riferimento alle operazioni in strumenti 
derivati; 


Visto l’articolo 5, comma 6 del citato D.P.R. 30 di- 
cembre 2003, n. 398, come modificato dalla Legge 23 di- 
cembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), recante 
la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la 
Banca d’Italia per il servizio di Tesoreria, ove si prevede, 
tra l’altro, che “Sul conto disponibilità e sui conti ad esso 
assimilati non sono ammessi sequestri, pignoramenti, op- 
posizioni o altre misure cautelari”; 


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- 
cante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
ed in particolare l’articolo 5, comma 3, ove si prevede che 
il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamen- 
to, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale 
generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di as- 
sicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione 
ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiun- 
ti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indi- 
rizzi del Ministro; 


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re- 
cante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in parti- 
colare l’articolo 4 con il quale, mentre si attribuisce agli 
organi di governo l’esercizio delle funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e la verifica della rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione agli 
indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l’adozio- 
ne degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi 
quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 


Visto il regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, 
n. 67, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, ove si defi- 
niscono le funzioni svolte dalla Direzione II; 


Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 
“Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, ser- 
vizi e forniture”, aggiornato con le modifiche introdotte 
dal decreto correttivo (decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, 
n. 103) e decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove 
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si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si 
applicano ai contratti concernenti servizi finanziari rela- 
tivi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferi- 
mento di titoli o di altri strumenti finanziari; 


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Dispo- 
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti” ed in particolare l’articolo 3, comma 13, con il 
quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, 
relative al controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti 
emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e 
valutaria; 


Ritenuta l’esigenza di provvedere alle disposizioni at- 
tuative in relazione alla garanzia bilaterale riferita alle 
operazioni in strumenti derivati; 


Considerato, altresì, che le garanzie di cui all’artico- 
lo 3, comma 1-bis, del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398, possono essere costituite, alternativamente, me- 
diante creazione di un vincolo di indisponibilità su attivi 
di proprietà del costituente, ovvero mediante trasferimen- 
to della proprietà di tali attivi in capo al beneficiario della 
garanzia, con necessità, pertanto, di provvedere all’ema- 
nazione di disposizioni attuative che tengano conto di en- 
trambe le modalità operative; 


Decreta: 


Art. 1. 


Oggetto 


1. Il presente decreto disciplina le modalità con le qua- 
li il Dipartimento del Tesoro potrà procedere alla stipula 
di contratti di garanzia finalizzati alla prestazione di ga- 
ranzia bilaterale con le controparti in strumenti deriva- 
ti ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, 
citato nelle premesse; la garanzia potrà essere costitui- 
ta, alternativamente, mediante creazione di un vincolo di 
indisponibilità su attivi di proprietà del costituente, ovve- 
ro mediante trasferimento della proprietà di tali attivi in 
capo al beneficiario della garanzia. 


Art. 2. 


Definizioni 


1. Nel presente decreto, l’espressione: 


a) Contante: indica il contante, come definito all’ar- 
ticolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004; 


b) Controparti in strumenti derivati: controparti con 
le quali è stato stipulato un contratto quadro per l’opera- 
tività in derivati; 

c) Contratto quadro per l’operatività in derivati: 
indica ciascun contratto quadro destinato a disciplinare 
l’operatività in derivati tra la Repubblica italiana e le pro- 
prie controparti, stipulato sulla base dei modelli contrat- 
tuali più diffusi nella prassi commerciale internazionale, 
come pubblicati dalle principali associazioni di operatori 
del settore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti 
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stipulati nella forma dell’ISDA Master Agreement (ver- 
sione 1992 o 2002), pubblicato dall’International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA); 


d) Contratto di garanzia: indica il contratto con cui 
vengono regolati i termini e le condizioni per la recipro- 
ca prestazione di garanzia in relazione alle operazioni 
garantite; 


e) Conti designati indicano: 


(1) i conti di Tesoreria di cui all’articolo 3, com- 
ma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 2003, n. 398, recante il “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di de- 
bito pubblico”; 

(ii) altri conti e depositi appositamente costi- 
tuiti presso il sistema bancario ed intestati al Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze utilizzati per la movimen- 
tazione della garanzia, sia in titoli di Stato che in forma 
di somme liquide; 

(ii1) altri conti e depositi appositamente costituiti 
presso il sistema bancario ed intestati alle singole contro- 
parti, utilizzati per la movimentazione della garanzia, sia 
in titoli di Stato che in forma di somme liquide; 


Î Decreto Cornice: indica il decreto ministeriale da 
emanarsi annualmente ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 
30 dicembre 2003 n. 398; 


g) Esposizione: indica, relativamente a ciascuna 
parte di un contratto quadro per l’operatività in deriva- 
ti, l'importo, se positivo, che risulterebbe dovuto a tale 
parte, in conformità ai termini del contratto quadro per 
l’operatività in derivati, se le sole operazioni garantite 
fossero risolte anticipatamente nel giorno e nell’ora sta- 
biliti nel contratto di garanzia con riferimento alla data in 
cui l’esposizione è calcolata; 

h) Operazioni garantite: indica le operazioni in de- 
rivati, a valere su un contratto quadro per l’operatività in 
derivati, assoggettate a un contratto di garanzia; 

i) Operazioni preesistenti: indica le operazioni in 
strumenti derivati, stipulate anteriormente alla data di 
efficacia dell’accordo di garanzia, di cui all’articolo 6, 
comma |], lettera b; 

J) Margine di garanzia: indica l’insieme degli attivi 
costituiti in garanzia ai sensi di un contratto di garanzia; 

k) ECAI: indica un’agenzia esterna di valutazione 
del merito di credito, come definita all’articolo 4 del re- 
golamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 giugno 2013; 


1) Tesoro: indica il Dipartimento del Tesoro. 


Art. 3. 
Finalità e beni in garanzia 


1. Gli accordi di cui all’articolo 1 hanno la finalità di 
garantire l’esposizione di una parte verso l’altra nelle 
operazioni in strumenti derivati. 

2. Le attività suscettibili di costituire il margine di ga- 
ranzia sono i titoli di Stato di Paesi dell’area euro, de- 
nominati in euro e aventi i requisiti di cui all’articolo 4 
(“margine in titoli”), ovvero il contante in euro (‘margine 
in contanti”). 
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Art. 4. 
Requisiti del margine in titoli 


1.I titoli di Stato di Paesi dell’area euro, denominati in 
euro, che possono costituire il margine di garanzia devo- 
no essere depositati sui conti designati e soddisfare tutti i 
requisiti seguenti: 

i. la remunerazione associata al titolo deve essere 
determinata in ragione di un tasso di interesse fisso, va- 
riabile, indicizzato all’inflazione ovvero potrà trattarsi di 
un titolo c.d. zero coupon; 

ii. il titolo deve essere negoziato in uno dei sistemi 
multilaterali, aventi sede nell’Unione Europea e definiti 
all’art.4 comma 1 punto 19 della direttiva 2014/65/UD 
(MIFID 12), vale a dire: 


- un mercato regolamentato, di cui al punto 21 del 
citato articolo 4; 

- un sistema multilaterale di negoziazione, di cui 
al punto 22 del citato articolo 4; 

- un sistema organizzato di negoziazione, di cui al 
punto 23 del citato articolo 4; 

ill. il titolo deve essere stato emesso da uno Stato 
sovrano, dotato di almeno un rating di una ECAI, tra 
quelle riconosciute dalla BCE nell’ambito della gestione 
del collaterale nelle operazioni di politica monetaria, non 
inferiore a quello della Repubblica italiana; 

iv. il diritto al rimborso del titolo e il diritto al paga- 
mento delle relative cedole non devono essere subordina- 
ti rispetto ai crediti non subordinati vantati nei confronti 
dell’emittente. 


Art. 5. 


Margine in contanti 


1. Il margine in contanti deve essere denominato in 
Euro e depositato presso uno dei conti designati. 


Art. 6. 


Operazioni derivate oggetto di accordi di garanzia 


1. Possono costituire operazioni garantite nell’ambito 
di un accordo di garanzia: 


a) le operazioni stipulate successivamente alla stipu- 
lazione dell’accordo di garanzia; 


b) le operazioni preesistenti, individuate dal Teso- 
ro, a condizione che le stesse siano state sottoscritte con 
controparti in strumenti derivati per le quali l’esposizio- 
ne riconducibile alla totalità delle posizioni in strumenti 
derivati in essere sia non inferiore alla soglia di esposi- 
zione individuata nell’ambito del Decreto Cornice, e 
all’ulteriore condizione che il Tesoro registri un beneficio 
economico in conseguenza dell’assoggettamento della/e 
operazione/i in questione all’accordo di garanzia. 

2. Il beneficio dovrà essere un importo che la contro- 
parte in strumenti derivati si impegna a versare all’entrata 
del bilancio dello Stato al momento dell’assoggettamento 
della/e operazione/i preesistente/i all’accordo di garanzia. 
Affinché la controparte in strumenti derivati possa usu- 
fruire della prestazione del margine di garanzia anche in 
relazione ad operazioni preesistenti, tale beneficio dovrà 
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essere stato ritenuto congruo dal Tesoro, anche sulla base 
della valutazione del contenuto specifico delle clausole 
contrattuali che dovranno essere state concordate con la 
controparte di volta in volta interessata, a partire dai mo- 
delli contrattuali predisposti dal Tesoro e disciplinanti le 
modalità di prestazione del margine di garanzia in rela- 
zione a tali operazioni preesistenti. 


3. Gli accordi di garanzia contratti dal Tesoro devono 
essere compatibili con i vincoli che vengono posti alla 
liquidità di tesoreria con i suddetti accordi e con le esi- 
genze contabili di bilancio e di finanza pubblica, e tenere 
conto della prevista evoluzione dell’esposizione derivan- 
te dalle operazioni sottoposte all’accordo. 


4. Le risorse statali destinate alla prestazione del mar- 
gine di garanzia in relazione alle operazioni preesistenti 
saranno ripartite tra le controparti individuate in confor- 
mità al comma 1, lettera b, secondo modalità da determi- 
narsi a cura dei competenti uffici del Tesoro. 

5. Ogni altra posizione preesistente potrà essere sotto- 
posta a garanzia, a prescindere dal criterio su individuato, 
con ulteriore e motivato decreto ministeriale. 


Art. 7. 


Stipula ed approvazione degli accordi di garanzia 


1. Gli accordi di garanzia saranno disciplinati dalla leg- 
ge italiana con giurisdizione esclusiva delle corti italiane. 


2. Gli accordi di garanzia sono stipulati, per conto del 
Tesoro, dal Dirigente generale capo della Direzione se- 
conda del Dipartimento del Tesoro ed approvati con de- 
creto dal direttore generale del Tesoro. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 20 dicembre 2017 
Il Ministro: PADOAN 


17A08697 


DECRETO 21 dicembre 2017. 


Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 178 giorni. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- 
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 


Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 


Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modificazioni; 


Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia- 
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli specialisti in titoli di Stato italiani; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- 
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- 
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- 
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, 
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- 
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- 
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- 
teristica e modalità; 


Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc- 
cessive modifiche ed integrazioni; 


Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 


Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale 
sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Diparti- 
mento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni 
finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le 
operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte me- 
diante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua 
delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento me- 
desimo, che in caso di assenza o impedimento di quest’ulti- 
mo possano essere disposte dal medesimo direttore generale 
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, 
in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte 
da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sosti- 
tuzione del direttore generale del Tesoro; 


Vista la determinazione n. 10021 5 del 20 dicembre 2012, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il 
direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a 
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; 


Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 


Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 


Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta- 
to affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 


Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l’ap- 
provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an- 
no finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il trien- 
nio 2017-2019; 


Considerato che l’importo dell’emissione di cui al 
presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di 
approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018, a norma dell’art. 21, comma 11- 
ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità 
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- 
zione alle aste dei titoli di Stato; 
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Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 re- 
cante norme per la trasparenza nelle operazioni di collo- 
camento di titoli di Stato; 


Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che 
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli 
per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte- 
cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui- 
sto di titoli di Stato; 


Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- 
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras- 
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 


Decreta: 


Art. 1. 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle 
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di con- 
tabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 
2018 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso 
denominati BOT) a 178 giorni con scadenza 29 giugno 
2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 
milioni di euro. 


Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- 
ture in tranche. 


AI termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementare 
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope- 
ratori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo- 
dalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presen- 
te decreto. 


Art. 2. 


Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo 
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità: 


a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- 
iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- 
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- 
scono la seconda metà dell’importo domandato; 


b) si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag- 
giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale 
offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. 
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari 
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti 
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi- 
mento minimo accoglibile. 
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Art. 3. 


Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate 
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al 
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate 
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà 
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel 
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- 
ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla 
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in 
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà 
della tranche offerta. 

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- 
rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi 
dell’art. 2 del presente decreto. 


Art. 4. 


Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto 
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il 
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca- 
nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il 
corrispondente prezzo medio ponderato. 

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, 
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il 
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen- 
si dell’art. 17 del presente decreto. 


Art. 5. 


I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre- 
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- 
vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen- 
to. L'operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- 
catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti 
con i sottoscrittori. 


Art. 6. 


In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 
Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in «giorni». 

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della 
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- 
lamento dei BOT. 


Art. 7. 


Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
citato nelle premesse: 

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunita- 
rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle 
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leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo 
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com- 
ma 1, dello stesso decreto legislativo; 


le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato 
decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di suc- 
cursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati 
gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; 


le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme- 
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- 
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa 
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 


b) le società di intermediazione mobiliare e le im- 
prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legi- 
slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la 
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero 
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell’ap- 
posito elenco allegato a detto albo. 


Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso- 
reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione 
delle operazioni. 


La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con- 
venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione 
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. 


Art. 8. 


Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 
essere formulate in termini di rendimento, che può assu- 
mere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono 
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizza- 
zione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni. 


Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- 
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- 
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento. 


I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espres- 
si in termini percentuali, possono variare di un millesimo di 
punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali varia- 
zioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. 


L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- 
re a 1.500.000 euro di capitale nominale. 


Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- 
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fino a con- 
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
articoli 2 e 3 del presente decreto. 


Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- 
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 


Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- 
ne non verranno prese in considerazione. 
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Art. 9. 


Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare 
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando 
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- 
che stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 


AI fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati 
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono 
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia 
tra operatori e Banca d’Italia. 


Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a 
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri- 
chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia- 
te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo 
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo 
comma, del presente decreto. 


Art. 10. 


Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 dicem- 
bre 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine 
non verranno prese in considerazione. 


Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti 
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto 
se giunte entro il termine di cui sopra. 


Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- 
mine suddetto. 


Art. ll. 


Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della 
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar- 
ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della 
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste- 
mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del 
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni 
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale 
devono essere evidenziati, per ciascuna franche, i rendi- 
menti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi inte- 
ressi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. 


Art. 12. 


Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri- 
lasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im- 
porto nominale emesso. 


La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi- 
tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze 
dell’esercizio finanziario 2018. 


L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al 
capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con 
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato 
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale 
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Sta- 
to rilascerà apposita quietanza di entrata. 
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Art. 13. 


L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- 
spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu- 
na a un rendimento diverso. 


Art. 14. 


L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- 
cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 


Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento 
massimo accolto non possano essere totalmente soddi- 
sfatte, si procede al riparto pro-quota. 


Le richieste risultate aggiudicate vengono regola- 
te al prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli 
operatori. 


Art. 15. 


Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il 
collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri- 
servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo 
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al 
successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli opera- 
tori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato 
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta 
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. 


Questi possono partecipare al collocamento supple- 
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle 
ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2017. 


Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- 
no prese in considerazione. 


Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tran- 
che ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendi- 
mento diverso vengonoaggiudicate al descritto rendimen- 
to medio ponderato. 


Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi- 
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica- 
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 


Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 


Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie- 
ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi- 
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 


Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- 
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 


Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- 
ne non verranno prese in considerazione. 
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Art. 16. 


L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato: 


a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammon- 
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor- 
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen- 
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par- 
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 


b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta- 
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen- 
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu- 
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 


L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma 
pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell’asta or- 
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu- 
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 


Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria- 
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri- 
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel- 
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope- 
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel- 
le spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e bd). 


Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna- 
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre- 
sente decreto. 


Art. 17. 


L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- 
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca- 
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 


Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio- 
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifiche e integrazioni e al decreto legisla- 
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e 
integrazioni. 
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Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 21 dicembre 2017 


p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA 


17A08690 


MINISTERO DELL’INTERNO 


DECRETO 13 dicembre 2017. 


Contributo erariale per il finanziamento delle spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi 
di opere pubbliche. 


IL CAPO DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 


DI CONCERTO CON 


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il comma 1, dell’art. 41-bis del decreto-legge n. 50 
del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, che dispone testualmente: «Al fine di 
favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono as- 
segnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della 
richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai 
sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicon- 
tazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite 
di 5 milioni di euro per l’anno 2017, di 15 milioni di euro per 
l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019»; 

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis 
del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto 
segue: «I comuni comunicano le richieste di contributo 
al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 
15 settembre per l’anno 2017 ... La richiesta deve conte- 
nere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al 
codice unico di progetto (CUP).»; 


Visto il comma 3 dello stesso art. 41-bis del decreto- 
legge n. 50 del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del 
contributo attribuito a ciascun comune è determinato, en- 
tro il 15 novembre per l’anno 2017 e il 30 settembre per 
ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministe- 
ro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze, tenendo conto dei criteri prioritari di 
cui al medesimo comma; 


Viste le disposizioni in materia di dematerializzazio- 
ne delle procedure amministrative della pubblica ammi- 
nistrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione 
dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acqui- 
sizione degli atti e la semplificazione dei medesimi pro- 
cessi di acquisizione; 
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Visto il decreto del Ministero dell’interno 21 luglio 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 179 del 2 agosto 2017, con il 
quale è stato approvato il modello di certificato, informa- 
tizzato, che i comuni compresi nelle zone a rischio sismico 
1 devono inviare al Ministero dell’interno - Direzione cen- 
trale della finanza locale, esclusivamente con modalità te- 
lematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali («Area 
certificati - TBEL, altri certificati»), accessibile dal sito in- 
ternet della stessa direzione, per richiedere il contributo; 


Viste le istanze presentate al Ministero dell’interno, 
entro il termine perentorio del 15 settembre 2017, al fine 
dell’assegnazione del contributo dell’anno 2017, per un 
ammontare complessivo di euro 79.407.171,95; 


Visto il comma 2 del ripetuto art. 41-bis che prescrive 
che la richiesta di contributo deve contenere le informa- 
zioni riferite alla tipologia dell’opera e al Codice unico di 
progetto (CUP); 

Ritenuto che in assenza di indicazione di un CUP attivo 
la richiesta risulta inammissibile al contributo; 


Visto il secondo periodo del comma 5, in base al quale 
non sono considerate le richieste di contributo pervenute 
dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta 
medesima, non avessero trasmesso alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche l’ultimo rendiconto della ge- 
stione approvato; 


Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disci- 
plinate le modalità di invio alla Banca dati delle ammini- 
strazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili, ivi 
incluso il rendiconto della gestione; 


Considerato che per i comuni per i quali sono sospesi 
i termini ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non è applicabile il 
secondo periodo del comma 5 dell’art. 41-bis; 


Considerato che a seguito della verifica di cui al predetto 
comma 2, dell’art. 41-bis, l’entità delle richieste ammissi- 
bili è pari ad euro 78.735.676,93, e che, a seguito della ve- 
rifica di cui al secondo periodo del comma 5, l’entità delle 
richieste considerate al fine dell'ammissione al contributo 
è pari ad euro 62.537.592,75, come riportato nell’allegato 
1 al presente decreto, che costituisce parte integrante; 


Considerato, pertanto, che l'ammontare del contribu- 
to da attribuire alle richieste ammissibili e considerate 
presentate da ciascun comune, deve essere determinato 
in base ai criteri di priorità dettati dal comma 3 del ci- 
tato art. 41-bis, privilegiando i comuni che presentano 
la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente rispetto al risultato di ammini- 
strazione risultante dal rendiconto della gestione del me- 
desimo esercizio, ai sensi di quanto previsto dai successi- 
vi commi 4 e 5 dello stesso art. 41-bis; 


Considerato altresì che a seguito della verifica di cui al 
comma 2 ed al secondo periodo del comma 5 dell’art. 41- 
bis, l'entità delle richieste ammissibili per la priorità di 
cui alla lettera a) del precitato comma 3 è pari ad euro 
23.986.743,66, superiore all’entità del fondo stanziato, 
per cui occorre procedere alla formazione di una gradua- 
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toria dei comuni assegnatari del contributo relativamente 
alle richieste ricadenti nella sola lettera a) secondo il cri- 
terio previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 41-bis; 


Ritenuto, ai sensi del citato comma 4, di utilizzare le 
informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di ammini- 
strazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato 
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, 
trasmesso ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legi- 
slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle am- 
ministrazioni pubbliche, ad eccezione dei comuni per i 
quali sono sospesi i termini ai sensi dell’art. 44, comma 3, 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, peri 
quali le informazioni di che trattasi sono ricavate dall’ul- 
timo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministe- 
ro dell’interno; 


Considerato che, dall’applicazione dei suddetti criteri 
alle richieste ammissibili per la priorità di cui alla lettera 
a) del richiamato comma 3, tenuto conto di quanto di- 
sposto ai successivi commi 4 e 5, discende la formazione 
della graduatoria per l’attribuzione del contributo, fino a 
concorrenza dell’ammontare disponibile, pari a 5 milioni 
di euro per l’anno 2017, come riportata nell’allegato 2, 
che costituisce parte integrante del presente decreto; 


Visto il comma 6 del citato art. 41-bis, che disciplina 
le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso 
in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la 
progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di ema- 
nazione del presente decreto; 


Considerato che riguardo l’affidamento della proget- 
tazione ai sensi del predetto comma 6 dell’art. 41-bis, è 
previsto un controllo attraverso il sistema di monitorag- 
gio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche 
amministrazioni; 


Considerato che nel caso in cui la richiesta indichi un 
CUP provvisorio, lo stesso debba essere modificato, a 
cura del comune richiedente, in CUP completo, a pena di 
recupero del contributo; 


Considerato che al fine dell’attuazione di quanto previ- 
sto alcomma 6 dell’art. 41-bis, occorre individuare un ter- 
mine certo per l’affidamento della progettazione e che lo 
stesso, stante il combinato disposto dei commi 6 e 7, può 
essere individuato nella data di richiesta del CIG, risul- 
tante sul sistema dell’ Autorità nazionale anticorruzione; 


Visto l’art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 
concernente l’obbligo di rendicontazione dei contributi 
straordinari assegnati agli enti locali; 


Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legisla- 
tivo n. 229 del 2011 in cui si prevede l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un 
sistema gestionale informatizzato contenente i dati neces- 
sari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed 
interventi correlati; 


Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato 
il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del si- 
stema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell’am- 
bito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
- BDAP»; 
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Attese le esigenze di semplificazione procedimentale 
realizzabili mediante la concentrazione degli adempi- 
menti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui 
al presente decreto; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, recante norme generali sull’or- 
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra- 
zioni pubbliche; 


Decreta: 


Art. 1. 


Determinazione delle richieste ammissibili 
e considerate ai fini del contributo 


1. Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini 
del contributo, tenendo conto di quanto previsto dal com- 
ma 2 e dal secondo periodo del comma 5 dell’art. 41-bis 
del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono 
riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 


Art. 2. 


Comuni assegnatari del contributo 


1. Ai sensi dell’art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 
24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, i contributi relativi alle spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva, concernente inter- 
venti di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concor- 
renza delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro per 
l’anno 2017, ai comuni che hanno prodotto richieste di 
contributo ritenute ammissibili e considerate di cui all’al- 
legato 1, relative alla priorità di cui alla lettera 4) del pre- 
citato comma 3 dell’art. 41-bis, indicate nella graduatoria 
di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, dalla posizione numero 1 al numero 60, 
per un totale complessivo di euro 4.880.140,00. La quota 
residuale del fondo, pari ad euro 119.860,00, è attribuita 
al comune inserito alla posizione n. 61 del predetto alle- 
gato 2 a parziale copertura della richiesta. 


Art. 3. 


Monitoraggio delle attività di progettazione 


1. Ciascun comune beneficiario del contributo, indivi- 
duato ai sensi del precedente art. 2, è tenuto ad affidare 
la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza 
del termine, ovvero di mancata modifica del CUP provvi- 
sorio in CUP completo nel medesimo termine, il contri- 
buto è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le 
modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 
24 dicembre 2012, n. 228. 

2. Il monitoraggio delle attività di progettazione di 
cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato 
attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbli- 
che» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - 
BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229, classificate come «Sviluppo capacità progettuale 
dei comuni». 
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3. Il controllo sull’affidamento della progettazione, il 
cui termine iniziale coincide con la data di richiesta del 
CIG sul sistema dell’ Autorità nazionale anticorruzione, 
ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione 
della spesa, sono attuati tramite il predetto sistema, attra- 
verso le informazioni correlate al relativo Codice identi- 
ficativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto 
codice deve essere indicato e associato il Codice unico 
di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di 
finanziamento. 


Art. 4. 


Erogazione del contributo 


1. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare il 
contributo assegnato ai comuni individuati ai sensi del 
precedente art. 2, entro il 28 febbraio 2018, al fine di ga- 
rantire la corretta imputazione dell’entrata relativa al con- 
tributo di cui al presente decreto. 


Art. 5. 


Rendicontazione 


1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richia- 
mate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che 
ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per 
il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» del- 
la «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP 
sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendi- 
conto delle somme ricevute di cui all’art. 158 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente ai dati 
finanziari e di avanzamento procedurale trasmessi al pre- 
detto sistema. 


2. Nel caso di economie di spesa realizzate sull’affida- 
mento dell’attività di progettazione, desunte dal ripetuto 
sistema di monitoraggio classificato come «Sviluppo ca- 
pacità progettuale dei comuni», il Ministero dell’interno 
precederà a recuperare dette risorse secondo le modalità 
di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 24 di- 
cembre 2012, n. 228. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 13 dicembre 2017 


Il Capo Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’interno 
BELGIORNO 


Il ragioniere generale 
dello Stato 
del Ministero dell’economia 
e delle finanze 
FRANCO 
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FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 
Ministero dell'Interno di cui all'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni 
Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 


Allegato 1 


Sospensione 
termini Art. Considerato 
sta 44, comma Ammesso (comma 5, 
contributo 3, D.L. n. |(comma 2) Si/No secondo periodo) 
189/2016 SI/No 

(*). 


Nr. PARE Sigla 
n Denominazione ente 
‘ordine Prov. 


Motivazione 


jone opera C.U.P. 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO trasmesso - 
1 |AccADIA FG |GUGLIELMO MARCONI B24H17000700006 41.741,13 SI No Goria 5, art die 
bis 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA trasmesso - 
2 |AccADIA FG |ELEMENTARE PADRE PIO B24H17000710006 41.741,13 SI No Goria 5, arti die 
bis 


Rendiconto non 
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' trasmesso - 
SOCIO - RIABILITATIVA IN VIA UMBERTO GIORDANO REAL S0O 2000008 dIZ4Lda SI No comma 5, art. 41- 
bis 


3. |AccADIA FG 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma S, art. 41- 
bis 


4 |ACCADIA FG. [LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE B24H17000720006 59.280,03 SI No 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO trasmesso - 
5 \ACCADIA FG GUGLIELMO MARCONI B24H17000700006 57.039,66 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA trasmesso - 
6 \ACCADIA FG ELEMENTARE PADRE PIO B24H17000710006 57.039,66 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 


LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' trasmesso - 
7° |ACCADIA FG. |SOCIO - RIABILITATIVA IN VIA UMBERTO GIORDANO 2715001000006 37:039,66 SI No comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art, 41- 
bis 


8 |ACCADIA FG. [LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE B24H17000720006 75.780,82 DI No 


MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ANTISISMICO EX SEDE 
9 \ACQUAFONDATA FR COMUNALE VIA MUNICIPIO C38C17000090001 80.000,00 SI 


MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ANTISISMICO CHIESA 
10 |ACQUAFONDATA FR MADONNA DEL CARMINE C38C17000100001 75.000,00 SI 


\ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA 
11° \[ACQUARO VV SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CORSO UMBERTO I E340:17000440002 18.500,00 Si 


COMPLETAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO E 
12. [ACQUARO VV [AGIBILITA' SCUOLA MEDIA - CORPO 2 E PALESTRA E34117000430005 33:000,00 Si 


COMPLETAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO E 
13° |ACQUARO VV [AGIBILITA' SCUOLA MEDIA - CORPO 2 E PALESTRA ES4K17000430005 #40000,00 SI 


MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN FABBRICATO COMUNALE 
14 |ACQUAVIVA D'ISERNIA IS |DESTINATO A SERVIZI AL PUBBLICO,AMBULATORIO 111B17000180005 67.500,00 SI 
MEDICO, BIBLIOTECA, CENTRO AGGREGATIVO 


MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN FABBRICATO COMUNALE SEDE 
15 |ACQUAVIVA D'ISERNIA IS |DEL MUNICIPIO E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE COC 111E17000610005 44.600,00 SI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
16 |aFRICO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 148C17000110006 18.581,54 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
17 |aFRICO RC. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 148C17000090006 12.387,70 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


18 |AFRICO RC  |Altre opere pubbliche 148C17000080006 21.059,08 SI 


19 |AFRICO RC  |Altre opere pubbliche 148C17000070006 61.938,48 SI 
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Sospensione 


termini Art. Considerato 
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20 |AFRICO RC |Altre opere pubbliche 148C17000060006 86.713,87 SI 
21 |AGNANA CALABRA RC |STUDI E PROGETTAZIONI B58C17000140001 32.000,00 pr 
22 |AIELLO CALABRO CS |ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA IMPIANTI PALESTRA D38C17000140001 52.675,00) SI 
23 |AIELLO CALABRO cs [COSTRUZIONE CAPANNONE PER:RICOVERO:AUTOMEZZI D38I17000150001 48.896,00 SI 
COMUNALI 
24 |AIELLO CALABRO CS. |ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIOSCOLASTICO SCUOLA MEDIA D38C17000150001 128.324,00) SI 


ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO DA ADIBIRE A 
25 |AIELLO CALABRO cs SEDE SOCCORSO SANITARIO D38I17000160001 29.879,00 SI 


Rendiconto non 


i Miglioramento e adeguamento antisismico dell'immobile destinato a trasmesso - 
26 (RETERME ME Scuola dell'Infanzia in Via M.T. Federico FASCATGRNESGORI 50-000,00 > No comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
3 |Aenne Me |Miglioramento e adeguamento antisismico dell'immobile destinato a| £48c17000160001 40.000,00 i i trasmesso - 
Scuola Media in Via Santa Lucia comma S, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
28: | sti TERME me |Miglioramento e adeguamento antisismico dell'immobile destinato a] £4gc17000170001 20.000,00 si lio trasmesso - 


Biblioteca in Via delle Terme comma 5, art. 41- 


bis 


LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO 
29 |ALTILIA cs MUNICIPIO SEDE H78C16000060002 39.000,00 SI 


30 |ALTILIA cs ORIOE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE H78C15000160002 35.000,00 SI 


Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento e 


Sn (AZUIR: FR. [miglioramento sismico della Chiesa S. Maria del Campo ‘C69C1/000100001, 37:500/00 ai 
Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento e 
32 |ALvITO FR [miglioramento sismico degli spogliatoi dell'impianto sportivo C68C17000170001 27.000,00 SI 
comunale 
Sa vio FR |Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento e es onnisoooi zi ooosda sì 
miglioramento sismico della Chiesa S. Giovanni 
34 |ALVITO fa: | Progettazione definitiva ed asscaliva per l'adeguamento è C68C17000190001 92.000,00 SI 
miglioramento sismico dell'edificio alloggi in via Ospedale 
36 lano FR |Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento e PINE CEREACIO] IS i 
miglioramento sismico della Cimitero Castello 
se lano FR [Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento e ERENERE TO ann “ 
miglioramento sismico del Campanile della Chiesa S. Simeone 
Rendiconto non 
37 |amato CZ. |Altre opere pubbliche F59117000390001 60.000,00 SI No trasmesso = 
comma 5, art. 41- 
bis 
38 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE 677B17000580003 88.236,00| SI 


39 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LABORATORIO DIFFUSO G71B17000240008 66.195,00 SI 


27-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 300 


Sospensione 


termini Art. Considerato 
nr Denominazione ente | SÎ9!2 Descrizione opera C.U.P. Richiesta ‘44camma; ‘Ammesso (comma 5, Motivazione 
ordine Prov. sazia contributo 3, D.L. n. |(comma 2) Si/No|secondo periodo) 
189/2016 Si/No 


e) 


CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL 
40 |ANDRETTA AV RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL MONTE AIROLA 6G76]16000260003 29.204,00 SI 


41 |ANDRETTA AV [CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOCALITA' ALVANO BARACCA 6G74J16000000003 60.724,00 SI 


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA 
42 |ANDRETTA AV ILLUMINAZIONE G73G17001020009 25.578,00 SI 


VALORIZZAZIONE TURISTICA AREA CIRCOSTANTE SANTUARIO 
43 |ANDRETTA AV STELLA DEL MATTINO G79J17000120008 32.051,00 SI 


44 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PRIMARI LOCALITA' PRECISE G71E17000160008 20.576,00 SI 


45 |ANDRETTA AV. [SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BOSCO SAN GIOVANNI 6G77H17001260008 4.759,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ADIBITO A SERVIZIO SOCIO 


46 |ANDRETTA AV SANITARIO G71B17000210002 20.378,00 SI 
47 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE G77B17000580003 195.778,00 ps 
48 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LABORATORIO DIFFUSO G71B17000240008 140.136,00 SI 


CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL 
49 |ANDRETTA AV RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL MONTE AIROLA 6G76]16000260003 50.374,00 SI 


50 |ANDRETTA AV |CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOCALITA' ALVANO BARACCA 6G74J16000000003 118.071,00 SI 


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA 
51 |ANDRETTA AV ILLUMINAZIONE G73G17001020009 37.045,00 SI 


VALORIZZAZIONE TURISTICA AREA CIRCOSTANTE SANTUARIO 
52 |ANDRETTA AV STELLA DEL MATTINO 6G79J17000120008 34.188,00 SI 


53 |ANDRETTA AV. |ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PRIMARI LOCALITA' PRECISE 6G71E17000160008 19.366,00 SI 


54 |ANDRETTA AV. [SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BOSCO SAN GIOVANNI G77H17001260008 7.310,00) SI 


55 |ANDRETTA AV SSTETTORAZIONE EDIFICIO'ADIBITO:A:SERVIZIO:SOGIO G71B17000210002 25.427,00 SI 


ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA 
56 |ANOIA RC DELL'ASSUNTA C61H17000400002 32.450,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI PER 


57. |ANOIA RC. |L'INCLUSIONE SOCIALE 


C61H16000140001 19.200,00 SI 


58 |ANOIA RC |RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE PIAZZA CANANZI C61E17000140002 39.700,00 SI 


59 |ANOIA RC |ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA ROMA C61H17000390002 95.000,00 SI 
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VERSANTI LOCALITA' CALVARIO E STRETTO INFERIORE - 
0° (ANDIR e CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEI VERSANTI (ERBEL7000220001. 72:322,00 SI 


CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISANAMENTO DELL'AREA A 


61 |ANOIA RC [RISCHIO R3 - CENTRO ABITATO RETROSTANTE VIA ROMA - II C61E17000150002 70.000,00 SI 
STRALCIO 
62 |ANOIA RC |RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI CENTRI STORICI C67H16000860001 99.294,00 SI 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
63. |ANTRODOCO RI CARLO CESI DI ANTRODOCO I84B17000040001 383.177,60 b-3 SI 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LUIGI 
64 |ANTRODOCO RI MANNETTI DI ANTRODOCO I84B17000050001 461.843,20 SI SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


65 |APICE BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B31E17000340001 45.600,00 SI 
pubblici 
66 |APICE BN [Altre opere pubbliche B34H15002200002 242.692,59 SI 


LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
67 |APOLLOSA BN ALLA VIA DEGLI AZZURRI 348C17000140001 81.136,00 SI 


OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEL TERRITORIO 


68 |APOLLOSA BN [COMUNALE 


342C17000060001 33.346,89 SI 


LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA 
69 |APOLLOSA BN ILLUMINAZIONE COMUNALE 345117000070001 44.463,00 SI 


INTERVENTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI APOLLOSA E DELLE 
70. \APOLLOSA BN CONTRADE E BORGATE COMUNALI E DI NORMALIZZAZIONE 3381700015000) 83.508,65 SI 


DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 


LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA 
71 |APOLLOSA BN IDRICO COMUNALE 48C17000130001 30.533,00 SI 


Progettazione per l'Adeguamento Sismico Edificio Strategico sede 


72 |APRIGLIANO cs n B28F17000020001 80.344,00 SI 
C.0.C. e soccorso Sanitario Aprigliano 
ab laica cs |Progetto per l'Adeguamento Sismico ed Impianti Tecnologici Scuola | 3,8617000050001 suo dando sì 
Primaria Aprigliano 
Far aicuanà cs |Progetto per l'adeguamento Sismico dell'Edificio Comunale sito in | 328c17000060001 80.000,00 “i 
Via Discesa Nettuno - Aprigliano 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE enieiconto nen 
75 [ARENA VV [PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' - SEDE F46G17000730001 90.000,00 SI No 
comma 5, art, 41- 
COMUNALE NA 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE Rendiconto non 


76 |ARENA VV. |PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' - EDIFICIO | F46G17000750001 65.000,00 SI No ni Sie 
EX PALAZZO LOMBARDI Gra 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE Rendiconto non 


77 |ARENA VV. |PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' - CASERMA | F46G17000740001 45.000,00 SI NO a cat 
CARABINIERI DI ARENA A n 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE Rendiconto non 


78 [ARENA VV. [PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' - EDIFICIO | F46117000420001 30.000,00 DI No e ora 
BIBLIOTECA COMUNALE bis 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
79 |ARPINO FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 134H17000590001 39.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 
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80 |ARRONE TR |MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | H44H17001360002 30.000,00 SI SI 
ai lannone TR [MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISALITA PIAZZA | \147£17000010002 20/00d,00 sì si 
GARIBALDI 
82 [ARRONE reo | STRUTTURAZIONE CIMITERURL ARRONE! FRAZ: H41B17000350002 35.000,00 SI SI 


BUONACQUISTO 


RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIAZZA E MURA 
83 [ARRONE TR |URBICHE FRAZIONE CASTELDILAGO CON SUPERAMENTO DELLE H42C17000050002 35.000,00 b3 SI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO 


RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURA URBICHE E 
84 |ARRONE TR |PAVIMENTAZIONE VIA MEZZA COSTA E MANUTENZIONE H42C17000040002 35.000,00 SI SI 
CAMMINATA VIA PIE' D'ARRONE E PARCHEGGIO 


85 |ARRONE TR |MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI H47H17000660002 30.000,00 SI SI 


A - PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI APLIAMENTO Rendiconto non 


86 |ARTEGNA UD |FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DEL F58C17000050001 23.000,00 SI NO ne IA 
POLIAMBULATORIO bis È 


Progettazione definitiva ed esecutiva per il miglioramento sismico e 
87 |ATELETA AQ l'efficientamento energetico della sede comunale in piazza Carolina } J25117000040005 58.725,00 SI 
sede C.0.C. 


Progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento della 


88 |ATELETA AQ |struttura comunale in via Sangrina presso parco comunale per uso 325117000030005 137.700,00 SI 
scolastico 
89 |ATENA LUCANA SA |ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE B76]17000980001 142.567,27 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


90 |ATINA FR. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 146113000810005 41.710,00 SI No trasmesso = 
Dro comma 5, art. 41- 
pubblici Di 
is 
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - ISTITUTO COMPRENSIVO 
91 |BAGALADI Rel RE MeI AA F93B12000270002 65.000,00 SI 
RISTRUTTURAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CUP REVOCATO - 
92 |BARAGIANO PZ. [FABBRICATO IN BARAGIANO ALLA VIA APPIA - EX EDIFICIO E41B17000170001 54.000,00 no comma 2, art. 41- 
SCOLASTICO bis 


RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EX PALAZZO ZURLO - Rendiconto non 


93. |BARANELLO CB |COMPLETAMENTO LARGO CONTE ZURLO RESTAURO E RECUPERO | D84E13000910001 90.000,00 SI No Hide: i 
PALAZZO STORICO PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNE SERIE: 


94 |BARREA AQ |AMPLIAMENTO EPOTENZIAMENTO DEPURATIRE E71E17000230002 27.963,38 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
95 |BELLA PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D61E17000270003 84.750,00 SI 
pubblici 


INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI DI MESSA IN SICUREZZA E 
PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI 
96 |BELMONTE CASTELLO FR |A RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER LA MITIGAZIONE DELLA FRANA| C67B17000120002 81.000,00 SI 
PER COLAMENTO LENTO IN LOCALITA' SPETINA, FONTANA, 
COLTRONI, SCARPATOSTA 


INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
97 |BELMONTE CASTELLO FR. [DI FENOMENO FRANOSO DI DISTACCO DI MASSE DETRITICHE O C67B17000130002 67.000,00 SI 
CROLLO DI SETTORI IN ROCCIA IN LOCALITA' CAPODIVALLE. 


STUDI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFERITI AD INTERVENTI DI 
MIGLIORAMNETO E DI ADEGUAMNETO ANTISISMICO DEGLI 
98 [BELMONTE CASTELLO FR IMMOBILI PUBBLICI , EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA C68C17000230001 110.500,00 SI 


ELEMENTARE POZZI 


STUDI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFERITI AD INTERVENTI DI 
99 |BELMONTE CASTELLO FR. |MIGLIORAMNETO E DI ADEGUAMNETO ANTISISMICO DEGLI C68C17000240001 59.500,00 SI 
IMMOBILI PUBBLICI , EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 
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ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN 
100 |BELSITO Cs GIOVANNI BATTISTA D48C17000060001 45.358,00 SI 


ADEGUAMENTO SISMICO DI IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO 
101. BELSITO i DI BELSITO DA DESTINARE AD ALLOGGI COMUNALI E SERVIZI DABE17000070001. 36.618,00 SÌ 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
102 |BENEVENTO BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003430006 66.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
103 [BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003410006 50.000,00 DI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
104 |BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003420006 30.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
105 |BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003400006 120.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
106 |BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H17000500002 75.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
107 |BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003360002 30.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
108 |BENEVENTO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 184H16003350002 40.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Messa in sicurezza, riqualificazione urbana e copertura Piazza 


109 |BIANCHI cs E68117000080001 79.305,22 SI 
Mercato 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Pepeiconoinon 
110 |BIANCO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C16000140001 110.000,00 SI No 
RE comma 5, art. 41- 
pubblici RA 
DR a gione VICHE î Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di pia 
111 |BIANCO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C16000130001 100.000,00 SI No 
DEE comma 5, art. 41- 
pubblici DE 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto nen 
112 |BIANCO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C16000150001 70.000,00 SI No 
O comma 5, art. 41- 
pubblici di 
; DIRÀ MESSE î Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di pica 
113 |BIANcO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C16000160001 65.000,00 SI No 
Subblici comma 5 art. 41- 
is 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


114 |BISACCIA AV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D68C17000120005 25.000,00 SI No trasmesso - 
chi o Da comma S, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita di 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


115 |BISACCIA AV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D68C17000130005 25.000,00 SI No trasmesso, = 
3 | ) ni comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! na 


ADEGUAMENTO SISMICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
116°. (RISEGNA AQ CENTRO CIVICO DI S. SEBASTIANO FRAZIONE DI BISEGNA FRABL2000510005 26.645,00 Si 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
117 |BISIGNANO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000140001 124.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
118 |BISIGNANO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000150001 190.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
119 |BISIGNANO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000160001 163.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
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Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
120 |BISIGNANO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000170001 170.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


121 |BONITO AV |IMPIANTI SPORTIVI E76]17000430005 99.385,00 SI 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI 
122 |BORBONA RI |RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE H28I17000010001 373.000,00 SI SI 
DELL'EDIFICIO EX CONVENTO SANT'ANNA 


Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria PIP loc. 
123 |BORBONA RI [Le Moglie - SECONDO STRALCIOProgettazione esecutiva opere di | H22C17000070001 82.350,00 SI SI 
urbanizzazione primaria PIP loc. Le Moglie - 2° STRALCIO 


MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 


124: |BORBONA RI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE E SEDE C.0.C. 


H28C17000020001 54.900,00 SI SI 


SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI .RIPRISTINO E 
125 |BORBONA RI |REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PER LACCESSO E LA H22C17000080001 38.430,00 SI SI 
ITRANSITABILITA NEI BORGHI RURALI. BORGO DI VALLEMARE 


Progettazione esecutiva intervento di Realizzazione nuova viabilita 


126 |BORBONA RI “ È H22C17000090001 150.975,00 SI SI 
di accesso al centro storico 
Progettazione esecutiva Viabilita' rurale - Sistemazione della 

127 |BORBONA RI |strada comunale denominata Via Santa Maria del Monte- Pian H22C17000100001 145.000,00 SI SI 
Mattano 
Progettazione esecutiva ADEGUAMENTO VIABILITA DI EMERGENZA 

128 |BORBONA RI ED EVACUAZIONE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO H22C17000110001 87.230,00 SI SI 
POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI LOC. CIMARRO PER 

129 |BORBONA RI |CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA DI SPORT H28C17000030001 79.056,00 SI SI 


PARALIMPICI 


Progettazione esecutiva COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
130 |BORBONA RI |DELLE RETI IDRICHE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI a H28C17000040001 78.230,00 SI SI 
BORBONA , VALLEMARE ,PIEDIMORDENTI 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'ESTENSIONE DEL 
131 |BORBONA RI METANODOTTO COMUNALE H25117000040001 44.408,00 SI SI 


Adeguamento sismico del palazzo della sede comunale di Borgo 


132 |BORGO VELINO RI. |velino piazza Umberto I, 33 - Borgo velino RI 02010 144H17000400005 126.000,00 SI SI 
Adeguamento sismico della Bibblioteca e Museo comunale di Borgo 

133 |BORGO VELINO RI. |velino piazza Umberto I, 33 - Borgo velino RI 02010 144E17000510001 100.000,00 SI SI 

ina ico ius RI |adeguamento sismico della Torre Civica comunale piazza Umberto | 144£17000520001 76.000,00 i s 
I, - Borgo velino RI 02010 
miglioramento sismico della Chiesa della Nativita' di Maria SS. , 

135 |BORGO VELINO RI [sita nella frazione di Collerinaldo, via della Chiesa - Borgo velino RI| 144H17000410001 100.000,00 SI SI 
02010 

isé RORGO VELINO RI |adeguamento sismico scuola dell'infanzia Giovanni XXMII Via Aldo | 144417000420001 100.000,00 si si 


Moro, 94 - Borgo velino RI 02010 


‘Adeguamento sismico e recupero ai fini ricettivi e sociali dei casali 
137 |BORGO VELINO RI {gia' rurali di proprieta' comunale siti in localita' Monte Nuria, - 149117000170001 115.000,00 SI SI 
Borgo velino RI 02010 


LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO 
138 |BOVA RC |ELEVATO NEL CENTRO ABITATO E AREE LIMITROFE DEL COMUNE B54E17000420001 143.518,63 SI 
DI BOVA 


LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE 
139. [BOVA RG DI VIA POLEMO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI BOVA 156D16000470001 38.569,86 SI 


— 41 
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140 |Bovino FG |Altre opere pubbliche 188C17000120001 137.874,00 SI 

141 |Bovino FG |Altre opere pubbliche 188C17000080001 128.238,00 SI 

142 |Bovino FG |Altre opere pubbliche 188C17000110001 165.024,00 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


143 |BRIATICO vv. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 156117000800001 45.000,00 SI No trasmesso - 
ch Rina RSS comma S, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita RA 


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO Rendiconto non 


144 |BROCCOSTELLA FR. |SISMICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - VIA E88C17000240001 70.000,00 SI No trasmesso!- 
comma 5, art. 41- 
MANDRONE } 
bis 
Rendiconto non 
145 |EROCCOSTELLA FR [PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ADEGUAMENTO anciDDadenddÌ 56.000,00 $i iù trasmesso - 


STRUTTURALE SALA MUSICALE - VIA PECICE comma 5, art. 41- 


bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto:non 


146 |BUJA UD miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C37E13000370002 120.854,96 SI No trasmesso - 
pubblici comma S, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


147 |BUJA UD |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C38C17000040004 40.000,00 SI No amo: 
pubblici comma 5 art. 41- 
is 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


148 |BUJA UD |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C38C17000050004 22.818,33 SI No trasmesso - 
pubblici comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
149 |BUJA UD |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C37E13000370002 120.000,00 SI NO 
pubblici 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


150 |BUJA UD |Altre opere pubbliche C38I117000000004 15.000,00 SI NO 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


151 |BUJA UD |Altre opere pubbliche C38117000010004 10.000,00) SI NO 


Rendiconto non 
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, trasmesso - 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA. 8513000370005 46.000,00 Ss No comma 5, art. 41- 
bis 


152 |BUONABITACOLO SA 


Rendiconto non 


RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO EVALORIZZAZIONE IMMOBILI trasmesso - 
153 |BUONABITACOLO SA. CSNUNALI PA AIZA ADIGE CASA VAUTONE C65114000130005 70.000,00 SI No mae ae 
bis 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di adeguamento Recco Non 
154 |BUONALBERGO BN |sismico del plesso scolastico di Buonalbergo sito alla Via G. D28C17000040001 36.600,00 SI No Piga PA 
Capponi di 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di adeguamento Rendiconto non 
155 |BUONALBERGO BN. |sismico della Sede Municipale di Buonalbergo sito alla Via L. D28117000230001 45.000,00 SI No 
Geral comma 5 art. 41- 
is 


Progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di adeguamento Rendiconto non 


156 |BUONALBERGO BN  |sismico dell'edificio destinato a Caserma dei Carabinieri sito al Viale] D28F17001640001 35.000,00 SI No trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
della Resistenza bis 


Progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di adeguamento Rendiconto non 


157 |BUONALBERGO BN |sismico dell'edificio scolastico destinato ad ex-sede universitaria D28C17000060001 100.000,00 SI NO trasmesso = 
i comma 5, art. 41- 
sita alla Via Cappella del Comune di Buonalbergo. A 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di adeguamento Rendiconto non 
sismico dell'ala dell'edificio comunale da destinare ad antiquarium trasmesso - 
158 | BUONALBERGO BN. \sito alla Via L. Perrelli - Cortile Sede Municipale - del comune di D28E17000070001 95:000/00 si No comma 5, art. 41- 
Buonalbergo bis 


LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL 
159 |CAGGIANO SA PALAZZO COLONNA EX MUNICIPIO D72F17000610001 203.600,00 SI 
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60 cacciano sa |RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SISMICA CINTA MURARIA DroDisvniezoina 138.112,00 SI 


MEDIEVALE 


RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURA 
161 |CAGGIANO SA STRADALE PONTE LOC. MASSAVETERE D79D17001610002 133.720,00 SI 


RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE ALLA LOC. 
162 |CAGGIANO SA |CALABRI - INFRASTRUTTURA VIARIA STRATEGICA PROTEZIONE D79D17001590002 126.525,00 SI 
CIVILE 


RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE ALLA LOC. 
035 [CAGGIANO Sh CANGITO - OPERA STRATEGICA INFRASTRUTTURE PROT. CIVILE D72D47001600002 134.550,00 SI 


RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO CHIESA E AREA 
164 |CAGGIANO SA |CIRCOSTANTE SANTA MARIA DEI GRECI - LUOGHI STRATEGICI D72F17000620002 158.340,00 SI 
CENTRO STORICO 


ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE CALABRITTO 


165 |CALABRITTO AV l(AV) G97B17000240001 20.000,00 SI 
Rendiconto non 
trasmesso - 
166 |CAMPOCHIARO CB |MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RINASCITA C48C17000080001 24.000,00] SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
i Geco BN [LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO | 348c17000160001 113.492,00 si Na trasmesso - 


DEL CENTRO ABITATO comma 5, art. 41- 


bis 


; vat i È Rendiconto non 
Progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico e 


168 |CAMPOLI APPENNINO FR. |verifica della vulnerabilita dell'edificio di proprieta comunale San F98C17000030001 98.500,00 SI No trasmesso — 
comma 5, art. 41- 
Gaspare del Bufalo bis 


Rendiconto non 


i». canedLi assenVinO FR |Progettazione definitiva ed esecutiva miglioramento sismico edifico | L9gC17000040001 48.000,00 pa «na trasmesso - 
scolastico in localita Prato comma 5, art. 41- 
bis 
CAMPOLI DEL MONTE Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico edificio comunale 
170. (TABURNO BN (Ex Edificio Scolastico sito in localita Grieci SESIIROREAROA #2,995,00 SÙ 
CAMPOLI DEL MONTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
171 (TABURNO BN EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE ‘SS ARe000 740001 2440/00 ai 
CAMPOLI DEL MONTE Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico edificio comunale 
172 (TABURNO BN (Ex Edificio Scolastico sito in localita Grieci FRIRUINOTAIE 05.00 sd 
CAMPOLI DEL MONTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
173. TABURNO BN EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE ‘SS3D1 6000770001 90:71:00. 2 


REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA CENTRO ABITATO - LOCALITA' 
174 |CANDELA FG TORRE BIANCA- FONTANA FALCO - COMUNE CANDELA J18C17000490001 189.000,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CASA COMUNALE 


175 |CANDELA FG ED AREE ANNESSE J18C17000500001 204.000,00 SI 

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE 
176 |CANDELA FG ARCHITETTONICO VILLA TORRE BIANCA 318I117000020001 150.000,00 SI 

IADEGUAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI 
177 |CANDELA FG |INTERESSE CULTURALE - SOCIO SANITARIE EDIFICIO IN PIAZZA 318I117000030001 191.000,00 SI 

ROMA 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL 
178 |CANSANO AQ |PALAZZO MUNICIPALE "P. DI GREGORIO" SITO IN CANSANO VIA F.| D62F17000100001 160.512,00 SI 

VILLANI 

Rendiconto non 
; i, A n trasmesso - 

179 |CANTALUPO NEL SANNIO IS |lavori di riqualificazione Piazza Perrella H54E15001240005 23.781,95 SI NO 


comma 5, art. 41- 
bis 
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REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI 
180 |CARAFFA DEL BIANCO RC CONSOLIDAMENTO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE B68C17000120001 50.000,00 SI 


Rendiconto non 


181 |CARAFFA DI CATANZARO cz |c97817000200002 C97B17000200002 258.514,00 SI No Hasmesso 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO SISMICO DEL trasmesso - 
a82/: (GARDETO RC. [PALAZZO MUNICIPALE BIVIO RIACELLO GPOCIZIONI 10001 471500 2 No, comma 5, art. 41- 
bis 
STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO, SISMICO E COORDINAMENTO Rendiconto non 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER trasmesso - 
1835 (CARDETO RC. [SISTEMAZIONE DELLE PENDICI DEL CENTRO ABITATO IN DX 78C12000320001. 2:088,00 ai No comma 5, art. 41- 
IDROGRAFICA DELLA FIUMARA S. AGATA bis 


INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE Rendiconto non 


184 |CARDETO RC. |LOCALITA RIACELLO ADIBITO A UFFICIO TECNICO E GUARDIA C78C17000100001 95.000,00 SI No trasmesso: 
comma S, art. 41- 
MEDICA ; 
bis 
Rendiconto non 
185 |carDETO RC |OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA | c78c17000120001 80.000,00 si iù trasmesso - 


FELICE ROMEO comma 5, art. 41- 


bis 


Rendiconto non 


INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO NELL'EDIFICIO SCUOLA trasmesso - 
186 |CARDETO BE |E:FERMI VIA TORRENTE SANT'AGATA C78C17000140001 95.000,00 SI No Dai ae 
bis 
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE VIA a dal 
187 |CARDETO RC. |MILITE IGNOTO DA ADIBIRE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE ED C78C17000150001 50.000,00 SI No dig 
comma 5, art. 41- 
ARCHIVI î 
bis 
saf Earbiate cz |Mtervento di adeguamento sismico ex edificio scolastico ed ex sede| r1g617000080001 34G:438;36 si 
comunale 
s86) |eanbraane cz. |Intervento di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia ex Dati z000dR000Ì 64.507,03 si 
guardia medica 
190 [CARDINALE CZ. |Intervento di adeguamento sismico caserma carabinieri D18F17000720001 145.846,43 SI 
01 ronde cz |Mtervento di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia edifiio| 1817000090001 isgageioo si 


ex scuola elementare Novalba 


LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTOED EFFICIENZA 
192 |CARIFE AV DELLA RETE IDRICACOMUNALE B58C17000130001 62.505,00 SI 


ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A 
193 |CARLOPOLI (cr4 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA VITT.EM.IIL E36D17000160005 211.963,71 SI 


194 |CARLOPOLI CZ |ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE E34H17000520005 80.000,00 SI 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO SCOLASTICO 
195 |CARLOPOLI CZ |ADIBITO A SCUOLA MATYERNA NEL CENTRO URBANO DI E34B17000210005 60.000,00 SI 
CARLOPOLI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


196 |CAROLEI CS. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C76117000360001 200.648,00 SI No trasmesso = 
i Seggi Ha comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita Ra 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


197 |CAROLEI CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C73G17000300001 125.193,00 SI No trasmesso .- 
RE es AGPgRi DICI comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! A 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


198 |CAROLEI CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C79117000160001 113.600,00 SI No trasmesso:- 
ì ] a comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita RA 


199 |CARPANZANO CS |Lavori di adeguamento sismico Municipio , edificio strategico D88C17000040001 119.176,00 SI 
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Lavori di messa in sicurezza idrogeologica del centro abitato e 
200 |CARPANZANO CS. |realizzazione infrastruttura viaria come via di fuga per la protezione| D88C17000050001 120.100,00 SI 
civile 
RISTRUTTURAZIONE EDILZIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL 
201: \CABHINQNE IS. [FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN C.SO UMBERTO I N.50 | 781817000570004 F2-000,00 si 
Rendiconto non 
Progettazione per la messa in sicurezza e consolidamento della trasmesso - 
2041, (CASALATTICO FR. [Chiesa Parrocchiale San barbato Vescovo Casalattico -FR S18247000080001. 431,:344,00 2 No. comma 5, art. 41- 
bis 
203 |CASALDUNI BN [STUDI E PROGETTAZIONE G68C17000150001 103.351,00 SI 
204 |CASALDUNI BN [RISTRUTTURAZIONE 6G66)15000120002 150.146,00 SI 
205 |CASALDUNI BN [NUOVA REALIZZAZIONE G67B15000480001 236.336,00 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


206 |CASALI DEL MANCO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 188C17000060001 70.000,00 SI No trasmesso = 
#6 ce Ci aGegii HE: comma S, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! e 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


207 |CASALI DEL MANCO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 158C17000120001 70.000,00 SI No trasmesso < 
ì î Ha comma 5, art, 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita E 


Rendiconto non 


208 |CASALI DEL MANCO cs. |Altre opere pubbliche 188C17000070001 70.000,00 SI No Masmesso = 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
209 |CASALI DEL MANCO CS. |Altre opere pubbliche 168C17000070001 70.000,00 SI [o] 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
210 |CASALI DEL MANCO CS. |Altre opere pubbliche 198C17000050001 70.000,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
: trasmesso - 
211 |CASALI DEL MANCO CS. |Altre opere pubbliche J48C17000040001 70.000,00] SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto 
trasmesso in data 
STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI successiva alla 
soli citi RC. \R.S.U. IN LOCALITA' PETROSI - PROGETTO ESECUTIVO EFSIRON2SR00a ai ne richiesta di 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
Rendiconto 
trasmesso in data 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO successiva alla 
2137 [CASTELIBARONIA AN EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI 100F-L7000000004 82.040,00 Si No richiesta di 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
214 |CASTEL DI SANGRO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F74H17000790001 65.000,00 SI 
pubblici 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
215 |CASTEL SAN VINCENZO IS |OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA SITA IN VIA SAN | D34H17000690001 35.000,00 SI 
PIETRO 
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE DESTINATA AD 
216 |CASTEL SANT'ANGELO RI |ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE IN LOCALITA" 627B17000410008 52.655,20 SI SI 
CANETRA 
217 |CASTELFRANCI AV. |ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAN EUSTACHIO D97B17000470002 42.000,00 SI 


REALIZZAZIONE AREE DI RICOVERO POPOLAZIONE A SUPPORTO 
218 |CASTELLO DEL MATESE CE |DEL CENTRO STORICO CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI E57H17001070001 70.000,00 SI 
DELLA NUOVA SEDE C.0.C 


COLLEGAMENTO SPECIALE PONTE TRA VIA CAMPO DEL COMUNE 
219 |CASTELLO DEL MATESE CE |DI CASTELLO DEL MATESE E LOCALITA SAN PASQUALE DEL E67H16001790009 345.500,00 SI 
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
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REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO SPECIALE PIEDIMONTE 
220 |CASTELLO DEL MATESE CE |MATESE CASTELLO DEL MATESE SAN GREGORIO MATESE LAGO E81H16000240009 664.000,00 SI 
MATESE MEDIANTE FUNICULARE FUNIVIA BUS ELETTRICO 


LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO- 
221 |CASTELLUCCIO INFERIORE PZ SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEI FOSSI -1 STRALCIO C77B17000190002 17.161,50 SI 


LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - 
222 |CASTELLUCCIO INFERIORE PZ SISTEMAZIONE E REGIMENTAZIONE DEI FOSSI-2 STRALCIO C77B17000200002 6.058,48 SI 


SISTEMAZIONE BONIFICA IDRAULICA E RIPRISTINO 
223 |CASTELLUCCIO INFERIORE PE DELL'OFFICIOSITA' DEL FIUME SAN GIOVANNI-1 LOTTO C77B17000210002 62.812,50 SI 


SISTEMAZIONE BONIFICA IDRAULICA E RIPRISTINO 


224 CASTELLUCCIO INFERIORE BE | LELI'GFFICIORITA' DEL FIUME SAN GIOVANNE3 LOTTO C77B17000220002 63.997,72 SI 
225 |CASTELPAGANO BN. |DISSESTO IDROGEOLOGICO 187B13000160002 299.069,63 SI 
226 |CASTELPETROSO IS |cIvico cIMITERO C11B16000590007 21.437,07 SI 
227 |CASTELPETROSO IS |COMPLESSO SPORTIVO C16117000480006 11.160,78 SI 
Rendiconto 
trasmesso in data 
dae castigo 19 |MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE SITO IN VIA] c,1£13000320002 19.900,00 Si rio successiva alla 
ROMA 27 richiesta di 
contributo - comma 
5, art. 41-bîs 
Rendiconto 
trasmesso in data 
successiva alla 
229 CASTELPIZZUTO IS [SISTEMAZIONE DI VIABILITA INTERNA C24E17000770006 33.470,00 SI No RSS 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
Rendiconto 
trasmesso în data 
OPERE DI PROTEZIONE PER DISSESTI IDROGEOLOGICI IN successiva alla 
230 |CASTELPIZZUTO TS PROSSIMA DELA EA DAISCESA FAPGCROCE C27H16002380002 400.000,00 SI No Honiasiodi 
contributo - comma 
5, art. 41-bîs 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
FITODEPURAZIONE ALLA LOCALITA' VALLE E LOCALITA' 
231 |CASTELPOTO BN: | ESNTANELLE SULLE AREE CECETTO DI RISANEMENTO 198C17000080001 47.336,00 SI 
IDROGEOLOGICO 
232 |CASTELPOTO BN |Lavori di recupero e riuso del Palazzo Marcangelo 198C17000120001 110.515,33] SI 
Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia 
PRA an |gell'area destinata a ricovero e accoglienza dal Piano di Protezione | ,98c17000060001 142.362,19 5: 
Civile alla localita' Cerri e del Plesso Scolastico comunale alla Via 
XXV Aprile VERSANTE EST 
3: nere di idendarento sismico e-o intervento di miglioramento sismico del | 198c17000070001 176.574,00 SI 


PROGETTO PER ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO 
235 |CASTELSARACENO PZ. [EDIFICIO SCOLASTICO CIRO FONTANA E RIQUALIFICAZIONE E18C17000030001 35.000,00 SI 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 


PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO, 
236 |CASTELSARACENO PZ. [TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE TURISTICHE DEL| E15C17000170001 35.000,00 SI 
BOSCO FAVINO 


PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA 
237 |CASTELSARACENO PZ. [PASTORIZIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PER LA E18F17000010001 30.000,00 SI 
REALIZZAZIONE DI UN POLO SCIENTIFICO E CULTURALE 


PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 


238° | FASTELSARACENO ne FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE 


E12F17001320001 25.000,00 SI 


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
239 |CASTELSARACENO PE INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E18I117000130001 25.000,00 SI 
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PROGETTO PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E LA MESSA IN 
240 |CASTELSARACENO PZ SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E15117000070001 25.000,00 SI 


PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 


241 |CASTELSARACENO PZ FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E18C17000040001 25.000,00 SI 
Rendiconto non 
242 |CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ |REALIZZAZIONE AREA DI MANOVRA IN VIA GRAN SASSO H12C17000350001 50.000,00 SI NO Siiibea Pra 
bis 
243 |CASTELVENERE BN |RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA B12C17000100001 50.337,00 SI 


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IGROGEOLOGICA CENTRO 
244 |CASTIGLIONE COSENTINO cs ABITATO RISCHIO R4 H28C17000050005 247.648,59 SI 


245 |CASTIGLIONE COSENTINO CS. |LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA CENTRO ABITATO| H28C17000060005 120.498,84 SI 


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE 
246 |CASTIGLIONE COSENTINO cs VIA PARULLI S.ANTONIO H28C17000070005 117.499,41 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
247 |CASTROLIBERO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D31E16000590002 69.212,72 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 


248 |CASTROLIBERO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D34H07000050002 22.201,73 SI 
pubblici 
249 |CASTROLIBERO CS. |Altre opere pubbliche D37B15000790002 83.058,11 SI 
250 |CASTROLIBERO CS. |Altre opere pubbliche D37B15000780002 62.694,69 SI 
251 |CASTROLIBERO CS. |Altre opere pubbliche D37B15000800002 81.124,08 SI 
252 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18C17000060005 90.000,00 SI 
253 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F18C17000060005 60.000,00 SI 
254 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F16]17000300001 44.630,00 SI 
255 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F16J17000300001 29.760,00 SI 
256 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F17H16002140001 224.000,00 SI 
257 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F17H16002140001 140.000,00 SI 
258 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F17H17000430003 13.500,00 SI 


259 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F17H17000430003 9.000,00 SI 
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260 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F14E16001300006 50.000,00 SI 
261 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F14E16001300006 30.000,00 SI 
262 |CAULONIA RC |Altre opere pubbliche F18F17000000005 120.000,00 SI 
263 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18F17000000005 70.000,00 SI 
264 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18C17000080005 720.000,00 SI 
265 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18C17000080005 480.000,00 SI 
266 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18C17000070005 480.000,00 SI 
267 |CAULONIA RC. |Altre opere pubbliche F18C17000070005 320.000,00 SI 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
268 |CAUTANO BN DON TULLIO VILLANACCI D38C17000090001 18.000,00 SI 


269 |CAUTANO BN |LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI D38C17000100001 62.247,00 SI 


LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 
270 |CAUTANO BN |DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE A SERVIZIO DEL COMUNE DI D38C17000110001 30.655,00 SI 
CAUTANO 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN 
271 |CAUTANO BN |EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO D38C17000120001 20.300,00 SI 
ASSISTENZIALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI 


272 |CAVASSO NUOVO PN |Adeguamento antisismico edificio scolastico Giovanni XXIII 6G29G17000100001 26.515,59 SI 


273 |CAVASSO NUOVO PN |Adeguamento antisismico Biblioteca comunale e sedi Associazioni 6G29G17000110001 29.575,69 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
274 |cELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G25117000020004 194.820,37 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
275 |cELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G25117000020004 95.956,30 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
276 |CELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G24H17000760004 103.627,27 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
277 |CELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G24H17000760004 51.040,30 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
278 |cELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G21E17000230004 63.109,85 Di 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
279 |CELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G28F17000010004 76.753,88 SI 
pubblici 
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Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
280 |CELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G21E17000230004 128.132,11 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
281 |cELANO AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G28F17000010004 155.833,64 SI 
pubblici 
282 |cELANO AQ |Altre opere pubbliche G24E17000910004 51.016,79 SI 
283 |cELANO AQ |Altre opere pubbliche G24E17000910004 25.127,67 SI 
284 |cELANO AQ |Altre opere pubbliche G24E17000920004 214.400,00 SI 
285 |cELANO AQ |Altre opere pubbliche G24E17000920004 105.600,00| SI 
286 |CELANO AQ |Altre opere pubbliche 6G21B17000370004 255.605,00 SI 
287 |cELANO AQ |Altre opere pubbliche 6G21B17000370004 125.895,00 SI 
288 |ceLICO CS. |RAFFORZAMENTO LOCALE STRUTTURA CASA COMUNALE 668C17000060001 20.000,00 SI 
Rendiconto non 
289 |CELLARA CS. |ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI H78C07000110001 59.361,00 SI No NWasmesso » 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
LAVORI INTERVENTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI trasmesso - 
290 |CELLARA CS* | N.LOC PURGATORIGIE VISIEICA H78C17000020001 46.317,00 SI No comma. ale 
bis 
Rendiconto non 
EFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - trasmesso - 
2911 FELARA S. |RETI IDRICHE E FOGNARIE TERRITORIO COMUNALE L1X6 171000010001, SRA08:00 ai No comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
292 |CENADI CZ. |MUNICIPIO. INTERVENTI PER RISCHIO SISMICO P.ZZA P.D. GALLO | F74H17000780001 39.000,00 SI No Reno pra 
bis 
P PRESE TRERE RINICORIRE Rendiconto non 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di piana 
293 |cERISANO Cs. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000090001 109.379,28 SI No 
RE cia Ha comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita Ra 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Ron Ven 
294 |CERRETO SANNITA BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F51E17000230001 169.277,86 SI No Trasmessa 
n Ra AI pae comma S, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita di 
295 |CERRO AL VOLTURNO ie | AScgnamanta e miglioramento sismico sede del dia seguo dl F54H14001190002 30.000,00 SI 
vulnerabilita' sismica 
Miglioramento sismico di un edificio comunale da adibire a centro 
296 |CERRO AL VOLTURNO IS [culturale polifunzionale e a sede del centro operativo comunale - | F51E17000220001 65.000,00 SI 
C.0.C. - della protezione Civile in via Aldo Moro Cerro AI Volturno 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
297 |cERvARO FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E14H17000650001 20.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
a08 lerici cs. [Progettazione esecutiva adeguamento sismico edificio sede piEiSUONDAGIDI 26.000,00 PI 
comunale 
Rendiconto non 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE trasmesso - 
299 |cERZETO CS: DELLA VIABILITA" COMUNALE C28C17000060001 93.895,00 SI No carine adi 
bis 
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Rendiconto non 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA IN LOCALITA' trasmesso - 
300 |CERZETO CS). GRAMINELLO C28C17000070001 99.567,00 SI No SME 
bis 
Rendiconto non 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE trasmesso - 
301 |CERZETO CS) BLAGEESEO CAVA MIERIZZO NUGVA, C28C17000050001 99.981,00 SI No comma s sit dle 
bis 
; i RERIERERI: PRIORITE, o Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di CEE 
302 |CESSANITI WV [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 182117000060001 34.000,00 SI No 
Nr comma 5, art. 41- 
pubblici Na 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di pa pon 
303 |CHIARAVALLE CENTRALE CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H32F15000150002 24.161,28 SI No man Spal 
pubblici Sala 
P i RIRERIENIRE vadi È Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di piau 
304 |CHIARAVALLE CENTRALE CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H34B17000100002 26.992,00 SI No SE aio 
pubblici aaa 
; NPA NRE 1 Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di x ci 
305 |CHIARAVALLE CENTRALE CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H31E17000140002 312.471,71 SI No ia ra 
pubblici Rs 
due lario sn |Progettazione esecutiva relativa ai lavori di completamento del FICIETE CORATO Jksni00 dI 
centro di aggregazione comunale sito in via Roma 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
307 |CITTANOVA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C48C17000070001 62.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
308 |CITTANOVA RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C48C17000060001 62.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
309 |CITTANOVA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C48C17000050001 28.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO 
310 |COLLARMELE AQ |INCARICO PROGETTAZIONE , D.L. E COORD. SICUREZZA - C86117000350004 54.795,57 SI 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
PROGETTO ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI 
311 |COLLE D'ANCHISE CB |FABBRICATI ERP D PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA LARGO LA | E88C17000230001 28.750,00 SI 
PORTA E CASTELNUOVO 
: MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' MACCHIA 
312 |COLLE D'ANCHISE 68?) SORRARA E ELCRESCENDO E87H15000610001 28.955,19 SI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN FABBRICATO COMUNALE SEDE Rendiconto non 
DEL MUNICIPIO E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.0.C. - trasmesso - 
3137 [COLLLA VOLTURNO IS [DELLA PROTEZIONE CIVILE UBICATO IN PIAZZA MUNICIPIO COLLI | 189717000470001 39:300,00 Si No comma 5, art, 41- 
A VOLTURNO - PROVINCIA DI ISERNIA bis 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
314 |cOLLIANO SA. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D48114000020002 15.600,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
315 |cCOLLIANO SA. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D41E10000090005 261.200,00 SI 
pubblici 
316 |COLLIANO SA |Altre opere pubbliche D44H14000980000 77.000,00 SI 
317 |coLLIANO SA |Altre opere pubbliche D44H14000970000 58.000,00 SI 
318 |COLLIANO SA |Altre opere pubbliche D44H14000990000 53.500,00 SI 
319 |cOLLIANO SA |Altre opere pubbliche D44E14000040002 33.000,00 SI 
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CUP CHIUSO - 
320 |COLLIANO SA  |Altre opere pubbliche D43J09000030002 121.000,00 NO comma 2, art. 41- 
bis 
321 |COLLIANO SA  |Altre opere pubbliche D47H10002700005 50.000,00 pr 
Rendiconto non 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DI SOCCORSO - trasmesso - 
322 |COLOSIMI cs GUARDIA MEDICA F68C17000030001 87.136,40 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL trasmesso - 
323. [COLOSIMI Ss SERBATOIO COMUNALE DELLA FRAZIONE CORACI FESCI7000050901 28.297,90 SI No comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA AREA A RISCHIO DEL trasmesso - 
324 |COLOSIMI Cs CENTRO STORICO ISCHI F68C17000040001 34.709,00 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
325 |COLOSIMI CS. |LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX MUNICIPIO F68C17000020001 63.391,20 SI NO ine VIE 
bis 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
326 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000280001 80.672,87 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
327 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000290001 44.513,01 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
328 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000300001 55.577,67 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
329 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000310001 102.719,18 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
330 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000280001 80.672,87 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
331 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000290001 44.513,01 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
332 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000300001 55.577,67 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
333 |CONDOFURI RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C51E17000310001 102.719,18 SI 
pubblici 
334 |CONTESSA ENTELLINA PA |RECUPERO DEL CASTELLO CALATAMAURO SECONDO STRALCIO F54D05000030009 86.500,00 SI 
335 |CONZA DELLA CAMPANIA AV |MANUTENZIONE STRAORDINARIA 374E17000190006 99.028,52 SI 
RESTAURO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI EMERGENZE 
339 |SORUMIO sui MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICHE, PARCO ARCHEOLOGICO. F22C17000230002 36:000,00 Si 
337 |CORFINIO AQ |RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI. F29G17000140001 30.000,00 SI 
338 |corFINIO AQ COMPLETAMENTO INTERVENTI SU EDILIZIA RESIDENZIALE F21H17000020002 30.000,00 SI 
PUBBLICA. 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI 
339 |CORFINIO AQ ‘TRATTO CENTRO URBANO-ISTITUTO BANCARIO. F24E17000330002 24.000,00 SI 
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340 |coRFINIO AQ Ar IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE COMUNALE - DANNI DA F21E17000360002 49.920,00 SI 
341 |corFINIO AQ RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO - PLESSO "A" AULE E F21E17000370001 74.677,32 SI 


SERVIZI. 


CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL 
342 |CORFINIO AQ ‘TERRITORIO COMUNALE. F27B17000300002 41.491,68 SI 


INTERVENTI P.S.R. AREA EDUCATIVA, AREE ARCHEOLOGICHE, 


‘3437 [(FORFINIO AQ IMPIANTI SPORTIVI. 


F21B17000380002 24.000,00 SI 


RIQUALIFICAZIONE URBANA - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 
344 |CORFINIO AQ |DELLA VIABILITA' - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA F23D17000080001 48.000,00 SI 
VELOCITA' LUNGO LA SS5DIR TIBURTINA VALERIA. 


345 |CORFINIO AQ MERONE ADEGUAMENTO:SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO, F21E17000380001 63.893,76 SI 


346 |coRFINIO AQ RA STRUTTURALE CENTRO DI AGGREGAZIONE - SEDE F21E17000390002 49.920,00 SI 


RIQUALIFICAZIONE URBANA - SISTEMA DI VIABILITA' INNESTO 


347 |CORFINIO AQ PROVINCIALE CORFINIENSE E FANESINA. F24E17000350001 54.000,00 SI 
348 |CORFINIO AQ |RIQUALIFICAZIONE URBANA - PARCO S. PELINO. F21E17000400002 54.000,00 SI 
349 |CORFINIO AQ ORE RETEonE URBANA =. RIQUALIFICAZIONE ASSEVIA F21B17000390002 60.000,00 SI 
350 |CORFINIO AQ |SISTEMAZIONE SAN TERENZIANO E ZONE S.I.C. F24H17000430002 36.000,00 SI 
351 |CORFINIO AQ |COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PROVVISORIO CON M.U.S.P.| F27B17000310002 10.200,00 SI 
352 |COSENZA CS |Altre opere pubbliche F84E16000540004 18.740,17 SI 
353 |COSENZA CS |Altre opere pubbliche F84H16000180004 11.139,08 SI 
354 |COSENZA CS |Altre opere pubbliche F89]16000910004 31.694,62] SI 
355 |COSENZA CS. |Altre opere pubbliche F87H16001990004 6.868,13 SI 
356 |COSENZA CS |Altre opere pubbliche F84H16001590001 9.121,08 SI 
357 |COSENZA CS |Altre opere pubbliche F83D16001590001 9.121,08 SI 
358 |COSENZA CS. |Altre opere pubbliche F83G16000040004 5.582,72 SI 


359 |COSENZA CS. |Altre opere pubbliche F86]15000360001 6.859,40 SI 
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Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
360 |CUSANO MUTRI BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D86117000770001 70.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
361 |DECOLLATURA CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F86]17001630001 50.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
362 |DELIANUOVA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H72117000030001 36.380,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
363 |DELIANUOVA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H72117000020001 29.104,00 SI 
pubblici 
364 |DELIANUOVA RC. |Altre opere pubbliche H72117000040001 54.570,00 SI 
365 |DomANICO CS. | ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE D48C17000020001 122.846,00| SI 
e Donamica Cs |MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE DELLA SAREI IATO ligGrado si 


VIABILITA' COMUNALE 


MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E AMMODERNAMENTO 
367 |DOMANICO cs DELLA RETE IDRICA COMUNALE D48C17000040001 116.977,00 SI 


MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E BONIFICA DELLE 
368 |DOMANICO Cs AREE IN FRANA NEL CENTRO ABITATO D48C17000050001 99.845,00 SI 


Demolizione e ricostruzione ex sede municipale Drapia da adibire 


369 [DRAPIA w C28C17000080001 80.000,00 SI 
ad uffici comunali 
Da rai vv. [Progettazione esecutiva adeguamento sismico immobile pubblico a | 3617004740001 3 E do,00 si 
seguito di verifica di vulnerabilita - sede comunale 
sn vv |Progettazione esecutiva adeguamento sismico immobile pubblico a | 034417000680001 25.000/00 si 
seguito di verifica di vulnerabilita - scuola elementare 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE Rendiconto nen 
372 |FEROLETO ANTICO CZ. [DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOC. S.| E44H17000550005 59.292,00 SI No 
SIUSERRE comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per miglioramento e adeguamento sismico 
373. |FIAMIGNANO RI |Ex Asilo scuola Materna di Fiamignano adibita parzialmente a B68C17000100005 35.000,00 SI 
nuova sede Comunale a seguito del sisma del 24.08.2016 


Progettazione esecutiva per miglioramento e adeguamento sismico 
374. |FIAMIGNANO RI |Sede Comunale Piazza Gabriele D'Annunzio dichiarata inagibile a | B68C17000090005 30.000,00 SI 
seguito del sisma del 24.08.2016 


Progettazione esecutiva per adeguamento sismico Palazzo Martelli 
375 |FIAMIGNANO RI lin Fiamignano Capoluogo in fase di ristrutturazione architettonica | B68C17000110005 30.000,00 SI 
ma non adeguamento sismico 


376 |FIGLINE VEGLIATURO cs PNERGSGENTA SISMICO!DELL'A:PALESTRA COMUNALE 'E C78C17000110001 37.775,00 SI 


377 |FIGLINE VEGLIATURO CS |MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALEVIABILITA COMUNALE C78C17000130001 33.143,00 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
378 |FILADELFIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G41E10000330001 37.600,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
379 |FILADELFIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G44H17001030001 50.400,00 SI 
pubblici 
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Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
380 |FILADELFIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G44H17001020001 39.600,00 SI 

pubblici 

Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
381 |FILADELFIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G44H17001010001 78.800,00 SI 

pubblici 
382 |FILADELFIA VV. |Altre opere pubbliche G47H11001300001 75.600,00 SI 
383 |FILADELFIA VV. |Altre opere pubbliche G44H14001500001 204.800,00 SI 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA 
384 |FILANDARI VV. |REGINA ELENA NEL CENTRO ABITATO DI ARZONA NEL COMUNE DI | F58C15000130001 30.000,00 SI 

FILANDARI 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA 
385 |FILANDARI \VV. |REGINA ELENA NEL CENTRO ABITATO DI ARZONA NEL COMUNE DI | F58C15000130001 68.000,00 SI 

FILANDARI 

Rendiconto non 

ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI EDIFICIO trasmesso - 

386,1 FILOGASO: bi SCUOLA DELL'INFANZIA TRAV.VIA BELVEDERE 6117000230001. 37:902:00 St Lita comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 

387 |FILOGASO Ww ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI EDIFICIO 6G61E17000240001 39.000,00 SI NO trasmesso - 


SCUOLA MEDIA comma 5, art. 41- 


bis 


SPESE PER LA PROGGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI 
388 |FIUMARA RC |LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SAN B14H17001190001 60.000,00 SI 
ROCCO DI FIUMARA 


MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SIMICO DELLA SCOLA 
389 |FIUMEFREDDO BRUZIO cs STATALE LUISI IN LOCALITA! SAN BIASE D98C17000130001 104.042,00 SI 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


390 |FLUMERI AV |LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO E98C17000070001 96.943,00 SI NO 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


391 |FONTANAROSA AV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11B17000280004 107.876,82 SI No SU CA 
pubblici ciale 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


392 |FONTANAROSA AV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11B17000290004 34.077,05 SI No a va 
pubblici Re 
is 


REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIOALL'INTERNODEL CIMITERO 
393 |FONTECCHIO AQ COMUNALE DI SANTA PETRONILLA G47H17001010004 17.916,93 SI 


PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
394 |FONTECHIARI FR. |ELEMENTARE FILOMENO FERRANTE IN VIALE REGINA MARGHERITA| E38C17000030001 55.534,00 SI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO 
395 |FONTECHIARI FR. |SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' COLLE MASTROIANNI| E38C17000040001 35.770,00 SI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA 
396 |FONTECHIARI FR. [ARCHIVIO STORICO ED EX MUNICIPIO IN PIAZZA S. GIOVANNI E38C17000050001 39.576,00 SI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA EDIFICIO PUBBLICO IN 


397. (FONTECHIARI FR LOCALITA' VALLE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


E38C17000060001 25.520,00 SI 


MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA EDIFICIO PUBBLICO IN 
398 |FONTECHIARI FR. [VIA S. ANTONIO E VIA TRAMONTANA PROGETTAZIONE DEFINITIVA| E38C17000070001 26.470,00 SI 
ED ESECUTIVA 


LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVO RICREATIVA 
399 |FORGARIA NEL FRIULI UD |DI MONTE PRAT ADIACENTE A VIA PIE' DI CORNO TRA LA CASA 317B17000780002 70.000,00 SI 
PER FERIE E LA CASA VACANZE 
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Rendiconto non 

: trasmesso - 

400 |FORLI' DEL SANNIO IS | ADEGUAMENTO SISMICO CAMPO DA BOCCE 123113000030001 11.625,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO , IGIENICO E FUNZIONALE, 
401 |FRAGNETO L'ABATE BN |IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C65117000080006 57.296,99 SI 
DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MONTEGRAPPA 


LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO 
402 |FRAGNETO MONFORTE BN |DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 178C17000050006 100.374,00 SI 
COMUNALE 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


403 |FURCI SICULO ME miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C17H17000810007 81.320,00 SI No trasmessa - 
ch REI Ri comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita RA 


Rendiconto non 


404 |FURCI SICULO ME |Altre opere pubbliche C14E17000700007 71.540,00 SI No trasmesso= 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
405 |FURCI SICULO ME |Altre opere pubbliche C14E17000710007 72.400,00 SI No trasmesso:- 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
406 |FURCI SICULO ME {Altre opere pubbliche C17E00000120007 55.400,00 SI No 
comma S, art. 41- 
bis 
407 |GALATRO RC. |Manutenzione Straordinaria con efficentamento energetico C28C17000010001 23.203,06 SI 
408 |GALATRO RC. |Ristrutturazione con efficentamento energetico C25F17000010001 35.100,66 SI 
409 |GALATRO RC. [Adeguamento Sismico C28C15000190001 25.505,71 SI 
Rendiconto non 
sio Gavio FR |INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO IGIENICO | £68%17000060001 e si 6 trasmesso - 


E FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM COMUNALE comma 5, art. 41- 


bis 


Rendiconto non 


INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO IGIENICO trasmesso - 
#21, |(SALUNARO FR E FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FESChz 000070001 15:00:00 SI No comma 5, art. 41- 
bis 


Difesa del Suolo INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE 
412: (GERACE RE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GERACE D32110000090002, 163.830,00 si 


Strutture a rischio sismico ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
413 |GERACE RC SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FABIO FILZI D38G12000150002 40.690,00 SI 


414 |GERACE RC |Infrastrutture PARCHEGGIO CON COLLEGAMENTI MECCANIZZATI D31B01000180002 144.000,00 SI 


415 |GERACE RC. |Strutture Infrastrutture AUDITORIUM COMUNALE D86F05000080002 77.400,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI SPOGLIATOI Rendiconto non 


416 |GEROCARNE VV. |E DEGLI SPALTI, ADEGUAMENTO CAMPO DI GIUCO DEL COMUNE | 191E16000690005 94.998,96 SI No Wasmssso e 
comma 5, art. 41- 
DI GEROCARNE Ria 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
417 |cEsUALDO AV. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 148C17000050001 60.072,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di CUP CHIUSO - 
418 |GIOIA SANNITICA CE. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B38C17000120001 80.000,00 No comma 2, art. 41- 
pubblici bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
419 |GIOIA SANNITICA CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B38C17000130001 50.000,00 SI NO 
pubblici 
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/ Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di pia 
420 |GIOIA SANNITICA CE. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B38C17000140001 70.000,00 SI No RISE i 
pubblici Magia 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di rendiconto nen 
421 |GIOIA SANNITICA CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B38C17000150001 60.000,00 SI No ‘soiiars. set dii 
pubblici real 
\ RE piaci 1 Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di CEE 
422 |GIOIA TAURO RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000100001 36.380,00 SI No 
ste comma 5, art. 41- 
pubblici Na 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Fencicontainon 
423 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000110001 79.453,00 SI No 
sh comma S, art. 41- 
pubblici RA 
i î RISRETINE REST È Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di piau 
424 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000120001 29.104,00 SI No 
Dr comma 5, art. 41- 
pubblici RA 
; NRE MEER 1 Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di a 
425 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000130001 63.430,00 SI No 
ì comma 5, art. 41- 
pubblici FA 
» DIRE REGATA 1 Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rs 
426 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000140001 25.466,00 SI No 
RE comma 5, art. 41- 
pubblici RA 
i la PRETOMERAI EE " Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di I 
427 |GIOIA TAURO RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000150001 54.570,00 SI No 
ì comma 5, art. 41- 
pubblici NA 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rena Don 
428 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000160001 18.984,00 SI No 
Dr comma 5, art. 41- 
pubblici na 
o; DIES PIANE RIA ERI ì Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di a 
429 |GIOIA TAURO RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000170001 29.104,00 SI no i 
pubblici Naga 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di veneiconoinon 
430 |GIOIA TAURO RC. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000180001 67.710,00 SI No 
ne comma 5, art. 41- 
pubblici RA 
DE FIRRIATO ii a Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di plate 
431 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C55F17000010001 21.774,00 SI No 
dle comma S, art. 41- 
pubblici DE 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto nen 
432 |GIOIA TAURO RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobilli C58C17000190001 47.294,00 SI No 
Dr comma 5, art, 41- 
pubblici E 
; BRA MESH ; Rendiconto non 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di O 
433 |GIOIA TAURO RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000200001 36.380,00 SI No 
ch comma 5, art. 41- 
pubblici RA 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di pecorino 
434. [GIOIA TAURO RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C58C17000210001 36.380,00 SI No 
n comma S, art. 41- 
pubblici sa 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
435 |GIRIFALCO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 165117000090001 38.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
436 |GIRIFALCO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 165117000080001 39.000,00 SI 
pubblici 
Lavori di adeguamento e miglioramento impianto sportivo 
437 |GORIANO SICOLI AQ ; È 4 B81E17000310001 26.010,40 SI 
polivalente sito in via Papa Celestino V 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EX 
438 |GRIMALDI CS: 1 ROLE MESIA H48117000040001 205.119,22 SI 
LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E 
439 |GRIMALDI CS | AMMODERNAMENTO RETE IORICA H48C17000040001 117.593,01 SI 
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LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE 
440 |GRIMALDI cs DELLA VIABILITA' COMUNALE H48C17000050001 121.616,64 SI 


441 |GRIMALDI CS. |LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOC. MANCHE | H48C17000030001 215.541,73 SI 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
442 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000060001 65.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
443 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000060001 45.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
444 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000070001 80.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
445 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000070001 50.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
446 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000080001 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
447 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000080001 30.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
448 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000090001 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
449 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000090001 30.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
450 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000030001 95.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 


451 |GROTTERIA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F78C17000030001 55.000,00 SI 
pubblici 

452 |GROTTERIA RC. |Altre opere pubbliche F78C17000040001 95.000,00 SI 

453 |GROTTERIA RC |Altre opere pubbliche F78C17000040001 55.000,00 SI 

454 |GROTTERIA RC |Altre opere pubbliche F78C17000050001 95.000,00 SI 

455 |GROTTERIA RC |Altre opere pubbliche F78C17000050001 65.000,00 SI 


LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO ED EFFICIENZA 
456 |GUARDIA LOMBARDI AV DELLA RETE IDRICA COMUNALE-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 6G88C17000030001 77.871,00 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
457 |GUARDIA SANFRAMONDI BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E16D17000270005 140.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
458 |GUARDIA SANFRAMONDI BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E11E17000210005 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
459 |GUARDIA SANFRAMONDI BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E14B17000180005 40.000,00 SI 
pubblici 
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460 |GUARDIAREGIA cB Manutenzione straordinaria (1 risanamento conservativo della B73D13000660001 75.452,29 SI 
viabilita e dei sottoservizi del centro abitato 


Miglioramento statico sismico, recupero funzionale e risanamento 
461 |GUARDIAREGIA CB |conservativo dell'edificio sede della casa comunale sito in Via B71H15000020002 34.328,29 Di 
Municipio. 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
462 |ISERNIA IS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J51E17000460007 350.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
463 |ISERNIA IS. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J51E17000470007 120.000,00 Di 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
464 |ISERNIA IS miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J51E17000480007 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
465 |ISERNIA IS miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000490007 135.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
466 |ISERNIA IS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000500007 120.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
467 ISERNIA IS miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000510007 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
468 |ISERNIA IS miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000520007 160.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
469 |ISERNIA IS  |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000530007 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
470 |ISERNIA IS. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J51E16000040001 350.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
471 |ISERNIA IS. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J51E15000850007 450.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
472 |ISERNIA IS miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 351E17000530007 45.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
473 |ISOLA DEL LIRI FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000030001 125.611,20 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
474. (ISOLA DEL LIRI FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000040001 40.602,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
475 [ISOLA DEL LIRI FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000050001 50.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
476 |ISOLA DEL LIRI FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000060001 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


477 {ISOLA DEL LIRI FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 198C17000070001 100.000,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
478 |ITALA ME LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FASCIA PERIMETRALE A C17B16002650001 85.000,00 SI NO trasmesso - 


SALVAGUARDIA CHIESA SS PIETRO E PAOLO CDA BADIA comma 5, art. 41- 


bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


SISTEMAZIONE IDRICO TERRITORIALE DELLA PARTE TERMINALE 
479 |ITALA ME |TORRENTE FRANCO IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO C17B16002660001 75.000,00 SI NO 
DI ITALA 
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RECUPERO 
480 |LACEDONIA AV. |STRUTTURALE E FUNZIONALE EX SCUOLA MATERNA RIONE H98C17000040001 120.000,00 SI 
MICHELE BIANCHI 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO COORDINAMENTI trasmesso - 
481 |LAGO cs SOCCORSI IN LOC. MARGI 178C17000050001 99.121,95 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


482 |LAGO CS. |LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 178C17000070001 100.746,90 SI NO 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


483 |LAGO CS. |AVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA 178C17000060001 95.872,05 SI NO 


Rendiconto non 


484 |Laco cs LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. 178C17000080001 98.634,47 SI NO trasmesso - 
FALSETTI comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
485 |LAMEZIA TERME CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000100001 125.820,65 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
486 |LAMEZIA TERME CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000100001 58.609,51 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
487 |LAMEZIA TERME CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000110001 120.217,98 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
488 |LAMEZIA TERME CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000110001 55.976,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
489 |LAMEZIA TERME CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000120001 88.079,35 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
490 |LAMEZIA TERME CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C88C17000120001 40.935,94 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
491 |LAPPANO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D18C17000060001 68.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
492 [L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C16]17000410004 21.062,08 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
493 [L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000160004 29.689,92 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
494. |L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000170004 46.945,60 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
495 [L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000180004 15.225,60 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
496 |L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000190004 17.382,56 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
497 [L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000200004 50.752,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
498 |L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000210004 48.629,30 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
499 [L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000220004 73.336,64 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
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Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
500 |L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000230004 38.064,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
501 |L'AQUILA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C11E17000240004 64.708,80 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


502 |LECCE NEI MARSI AQ |LAVORI CONSOLIDAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE C26]15001710002 31.791,31 SI 


Ristrutturazione efficientamento energetico messa a norma impianti 
503 |LEONESSA RI |con abbattimento barriere architettoniche e miglioramento sismico G25F16000070001 96.700,00 b-3 SI 
plesso scolastico. 


504 |LONGOBARDI CS |MANUTENZIONE STRAORDINARIA E37H17000900001 141.563,82 SI 
505 |LONGOBARDI CS |MANUTENZIONE STRAORDINARIA E34H17000490002 13.956,80 SI 
506 |LONGOBARDI CS |MANUTENZIONE STRAORDINARIA E37H17000910002 18.623,20 SI 
507 |LONGOBARDI CS |MANUTENZIONE STRAORDINARIA E34H17000500002 98.061,06 SI 
508 |LONGOBARDI CS. |RECUPERO E37H17000900001 121.905,94 SI 
509 |LUOGOSANO AV [RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX - SCUOLA MATERNA 344E17000240009 32.202,38 SI 


CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DI 
510 |MACCHIAGODENA IS AREE IN FRANA SUL TERRITORIO COMUNALE E87B14000320002 40.000,00 SI 


ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX SCUOLA LOCALITA' 
511 |MACCHIAGODENA IS CAPORIO SEDE PROTEZIONE CIVILE E81E15000190002 25.000,00 SI 


512 |MACCHIAGODENA IS IRE SSMFNTO SISMICO CENTRO POLIVALENTE CENTOMANI PER E81E17000230005 25.000,00 SI 


513 |MACCHIAGODENA IS PIONIERE ent PESCHOLe MATERNE ED'ELEMENTARE E81B17000200005 25.000,00 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
514 |MAIDA CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G74H17000840006 600.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
515 |MAIDA CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 674E17000980006 90.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


516 |MAIDA CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G74H17000850006 40.000,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
517 |MAIERATO vv |REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE Cas ONI DOO 45.000,00 si SA trasmesso - 


STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE comma 5, art. 41- 


bis 


Rendiconto non 


REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE trasmesso - 
5187 |MAIERATO, Mu STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ‘C44H17/000780001, 28.000,00 SI No comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 


REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE trasmesso - 
519: |MAIERATO MA STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE CA4H17000800001, 45.000,00 SI No comma 5, art. 41- 
bis 
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REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE Rendiconto non 


520 |MAIERATO VV. |STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO C44H17000810001 25.000,00 SI No id Lai 
AGGREGAZIONE SOCIALE mine 5. arÈ 


REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE Baiano non 


521 |MAIERATO VV. |STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO SISMICO MATTATOIO C41B17000320001 20.000,00 SI No Wasmessoe 
Ù comma 5, art. 41- 
COMUNALE ha 


CUP REVOCATO - 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NORME ANTISISMICHE 
522 |MALITO cs EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA DEL POPOLO 184H17001200005 35.000,00 NO comma ell 41 


CUP REVOCATO - 
523 |MALITO CS. |ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE J84H17001210005 16.250,00 NO comma 2, art. 41- 
bis 


PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISIMICO E RESTAURO DEGLI 
524 |MANDANICI ME [ELEMENTI ARCHITETTONICI DEL COMPLESSO MONASTICO MARIA C17B17000240001 75.000,00 SI 
SANTISSIMA ANNUNZIOATA SITO IN LOCALITA BADIA 


LAVORI DI ADEGUAMENTO CON RIFACIMENTO DI TRATTI DI RETE 
525 |MANDANICI ME |FOGNARIA ACQUE BIANCHE NERE NEL CENTRO STORICO E AREE C16]17000400001 42.000,00 SI 
CIRCOSTANTI PREVISTE NEL PARF 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA 
526 |MANDANICI ME |SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITA IN VIA TORRENTE C11E14000450005 51.099,43 SI 
CAVALLO 


INTERVENTO STRUTTURALE DI MESSA IN SICUREZZA E 
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE 
527 |MANGONE CS |STRATEGICA CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.0.C. E SEDE C28C17000020002 77.366,00 SI 
COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICA OCDPC 344-2016 ART. 2 
CO.1 LETT. B DGR N.393-2016 


INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE, DORSALE 


528: [MANGONE Ss VALLONE SCINNUTA E CENTRO STORICO 


C28C17000040001 77.241,00 SI 


STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI 
529 |MANGONE CS |RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN | C28C17000030002 123.179,00 SI 
SICUREZZA IDRO-GEOLOGICA DELLA VIABILITA' COMUNALE. 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


530 [MANIAGO PN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H68C17000020001 129.710,72 SI No trasmesso:= 
RE ELAGndnI DIO comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! RA 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
531 [MARINA DI GIOIOSA IONICA | RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C17000080001 21.895,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 


532. |MARINA DI GIOIOSA IONICA RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 138C17000070001 39.507,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
has: Manoni rc |Adeguamento sismico edificio comunale strategico sede della PRO IONE dissaa ù ilo trasmesso - 


protezione civile comma 5, art. 41- 


bis 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
534. |MARSICOVETERE PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B47B17000570001 25.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
535 |MARSICOVETERE PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B47B17000570001 25.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


536 |MARTIRANO CZ |MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - ASILO NIDO 128C17000060001 80.000,00 SI 


Intervento di adeguamento sismico dell'edificio pubblico adibito a 


537 |MARTIRANO LOMBARDO (cr4 v 
Caserma dei Carabinieri 


338I117000010001 35.000,00 SI 


DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX MERCATO 
538 |MARTONE RC COPERTO DA DESTINARE A SEDE COC B58117000270001 105.000,00 SI 


DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX MERCATO 
539 |MARTONE RC COPERTO DA DESTINARE A SEDE COC B58117000270001 125.000,00 SI 
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LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO 
540 |MARZI cs CENTRO DIURNO NEL COMUNE DI MARZI F51E17000210001 38.502,39 SI 


541 |MARZI CS. |ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE SEDE COCO F51E17000200001 63.000,00 SI 


MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON 
542 |MELITO IRPINO AV. |CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI I76]14000580001 197.628,00 SI 
NEL COMUNE DI MELITO IRPINO 


RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 
STRUTTURALI STORICHE AMBIENTALI ED ARCHITETTONICHE DEL 
5457" | MELITO:IRRINO AV VECCHIO CENTRO E DEGLI INVASI SPAZIALI ED EMERGENZE 179106000200006 205.000,00 SI 


INFRASTRUTTURAI CONNESSE 


544 |MELITO IRPINO AV |RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI IDRICI COMUNALI 171E17000560006 168.077,00 SI 


ADEGUAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO 
545 |MELITO IRPINO AV |DELLA RETE FOGNARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 171E17000580006 208.000,00 SI 
DEPURATIVO COMUNALE 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto:non 


546 |MESSINA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F48C17000120001 49.841,74 SI No trasmesso = 
pubblici comma S, art. 41- 
bis 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


547 |MESSINA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F48C17000130001 29.679,76 SI No trasmesso - 
pubblici comma È art. 41- 
is 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


548 [MESSINA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F48C17000140001 50.242,35 SI No trasmesso - 
pubblici comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto:non 


549 |MESSINA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F48C17000110001 111.420,99 SI No trasmesso - 
pubblici comma È art. 41- 
is 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
550 |MILETO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D56G17009160001 150.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
551 |MILETO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D56G17009170001 20.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
552 |MILETO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D56G17009180001 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


553 |MILETO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D56]17005170001 65.000,00 SI 
pubblici 

554 |MIRANDA IS. [MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA F96]17000430001 51.800,00) SÌ 

555 [MIRANDA IS MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA F96117000420001 51.500,00 SI 


COMUNALE 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
556 |MOLITERNO PZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E88C17000000001 78.470,50 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


REALIZZAZIONE STRADA TANGENZIALE DI 
557 |MONGIANA vv DECONGESTIONAMENTO E67B17000400005 19.200,00 SI 


VERIFICA SISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI 
558 |MONGIANA vv EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E68C17000050005 24.300,00 SI 


REALIZZAZIONE STRADA TANGENZIALE DI 
559 |MONGIANA vv DECONGESTIONAMENTO E67B17000400005 20.000,00 SI 
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VERIFICA SISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI 
560 |MONGIANA VW EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E68C17000050005 25.000,00 SI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
561 |MONGRASSANO cs MONGRASSANO CATALDO B76]17000950002 105.759,00 SI 
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOCALITA' 
562 |MONGRASSANO cs SCALO FERROVIARIO CON RIPRISTINO DELLA VIABILITA" B73D15001210002 200.326,00 SI 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
563 |MONTALTO UFFUGO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H88C15000150001 18.037,50 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
564 |MONTALTO UFFUGO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H88C17000050001 37.125,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
565 |MONTALTO UFFUGO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H88C15000150001 30.062,50 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
566 |MONTALTO UFFUGO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H88C17000050001 61.875,00 SI 
pubblici 
567 |MONTALTO UFFUGO CS. |Altre opere pubbliche H88C17000040001 148.274,00 SI 
568 |MONTALTO UFFUGO CS. |Altre opere pubbliche H88C17000040001 117.843,00 SI 
569 |MONTAQUILA IS POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI MONTAQUILA 117B15000700001 151.767,47 SI 
RETE SENTIERISTICA COMUNALE ED AREA ATTREZZATA DI VALLE 
DELLA MADONNA REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI 
570 |MONTE CAVALLO MC |MONTANI MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA | C38C17000060001 27.258,25 SI SI 
E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PERCORSO VITA DELLA 
LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
571 |MONTEBELLO IONICO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G24H17000740005 35.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
572 |MONTEBELLO IONICO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G24H17000730005 40.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
573 |MONTEBELLO IONICO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G24H17000720005 55.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
574 |MONTEBELLO IONICO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G24H17000750005 25.000,00 SI 
pubblici 
sa Motrusco av. |Ricostruzione per adeguamento sismico edificio scuola elementare | 6817000040001 155.560,00 si 
e media viale Kenendy 
576 |MONTELEONE DI PUGLIA FG  |Altre opere pubbliche 6G68C17000170001 153.321,00 SI 
577 |MONTELEONE DI PUGLIA FG  |Altre opere pubbliche 6G68C17000160001 141.056,00 SI 
578 |MONTELEONE DI PUGLIA FG  |Altre opere pubbliche 6G68C17000180001 75.426,00 SI 
579 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Teatro Comunale Monteleone di Spoleto E12F17001270001 26.000,00 SI SI 
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580 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Porta Spoletina Comune Monteleone di Spoleto E12C17000140001 3.250,00 SI SI 
581 |MONTELEONE DI SPOLETO PG. |Port delle Monache E12C17000160001 3.750,00 SI SI 
582 |MONTELEONE DI SPOLETO PG. |Porta Congiunti Monteleone di Spoleto E12C17000210001 3.250,00 SI SI 
583 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Porta della Fontana Monteleone di Spoleto E12C17000230001 2.400,00 SI SI 
584 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Mura Urbiche Monteleone di Spoleto E12C17000170001 25.200,00 SI SI 
585 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Bastione di Santa Maria della Quercia Monteleone di Spoleto E12C17000250001 16.000,00 SI SI 
586 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Bastione Porta delle Monache Monteleone di Spoleto E12C17000270001 23.200,00 SI SI 
587 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Ex Complesso conventuale di San Francesco E12F17001290001 128.000,00 SI SI 
588 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Ex complesso conventuale di Santa Caterina Monteleone di Spoleto | E12C17000190001 50.000,00 SI SI 
589 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Santissima Croce Monteleone di Spoleto E12C17000290001 26.000,00 SI SI 
590 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Palazzo Comunale Monteleone di Spoleto E12F17001310001 80.000,00 SI SI 
591 |MONTELEONE DI SPOLETO PG. |Torre dell'Orologio Monteleone di Spoleto E12C17000310001 10.000,00 SI SI 
592 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Bastione del Pago Monteleone di Spoleto E12C17000330001 12.000,00 SI SI 
593 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Teatro Comunale Monteleone di Spoleto E12F17001260001 39.000,00 SI SI 
594 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Porta Spoletina Comune Monteleone di Spoleto E12C17000130001 3.250,00 SI SI 
595 |MONTELEONE DI SPOLETO PG. |Porta delle Monache E12C17000150001 3.750,00 SI SI 
596 |MONTELEONE DI SPOLETO PG  |Porta Congiunti Monteleone di Spoleto E12C17000200001 3.250,00 SI SI 
597 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Porta della Fontana Monteleone di Spoleto E12C17000220001 2.400,00 SI SI 
598 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Mura Urbiche Monteleone di Spoleto E11B17000540001 37.800,00 SI SI 
599 |MONTELEONE DI SPOLETO PG |Bastione di Santa Maria della Quercia Monteleone di Spoleto E12C17000240001 24.000,00 SI SI 
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600 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Bastione Porta delle Monache Monteleone di Spoleto E12C17000260001 34.800,00 SI SI 
601 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Ex Complesso conventuale di San Francesco E12F17001280001 192.000,00| SI SI 
602 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Ex complesso conventuale di Santa Caterina Monteleone di Spoleto | E12C17000180001 75.000,00 SI SI 
603 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Santissima Croce Monteleone di Spoleto E12C17000280001 39.000,00 SI SI 
604 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Palazzo Comunale Monteleone di Spoleto E12F17001300001 120.000,00| SI SI 
605 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Torre dell'Orologio Monteleone di Spoleto E12C17000300001 10.000,00 SI SI 
606 |MONTELEONE DI SPOLETO | PG |Bastione del Pago Monteleone di Spoleto E12C17000320001 12.000,00 SI SI 
607 |nonrenare UD |Progettazione esecutiva di elementi strutturali principali e secondaril 6817000050001 6.950,00 si 
presso la scuola per l'infanzia di Montenars 
MONTENERO VAL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO MASSERIA DEL TORO 
608 | COCCHIARA IS: MIGLIORAMENTO SISMICO F21B17000400004 25.200,00 SI 
MONTENERO VAL MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NOSTRA 
609 |COCCHIARA 1. \ERRHORA DI LOURDES F21E17000410005 70.500,00 SI 
610° MONTENERO VAL IS. [MIGLIORAMENTO SIMICO SEDE COMUNALE ADIBITA A SEDE COC | F21E17000420005 61.200,00 SI 


COCCHIARA 


Miglioramento sismico di un fabbricato comunale da adibire a 
611 |MONTERODUNI IS |Centro Servizi e a sede del Centro Operativo Comunale della 6G36]17000940005 45.300,00 SI 
Protezione Civile sito in Via Sant'Eusanio Monteroduni 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED 


612 |MONTEROSSO CALABRO VV [IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA REGINA F75117000060002 144.569,80 SI 
MARGHERITA. 
613 [MONTEROSSO CALABRO vv MOGeLO perla riqualificazione del palazzo comunale sito in via F71E17000400001 170.667,80 SI 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
Gia: | VONTESRROSINTA SA. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H17B14000630002 51.217,61 SI 
MARCELLANA sh 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
615 |MORCONE BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 181H17000070001 80.000,00 SI 
pubblici 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
616 |MORRA DE SANCTIS AV PELLE DIFICIOCONUNALE ADIEITO EI CASAFANIGLIA D48117000340001 87.447,00 SI 
i ic ini Rendiconto non 
Intervento di adeguamento sismico dell'edificio comunale centro pi 
617 |MOTTA SANTA LUCIA cz. |sportivo e palestra polifunzionale, ubicato nel Comune di Motta D38C17000130005 195.011,39 SI No 
comma 5, art. 41- 
Santa Lucia. 
bis 
Rendiconto non 
Giai MottA SANTA Licia cz. |Intervento di adeguamento sismico dell'Edificio sede Ex Municipio | p38c17000060002 44.123,79 PI 6 trasmesso - 
ubicato nel Comune di Motta Santa Lucia comma S, art, 41- 
bis 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di TO 
619 |NIZZA DI SICILIA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G81B16000600002 21.000,00 SI No 


comma 5, art. 41- 


pubblici Ra 
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Rendiconto non 
î trasmesso - 
620 |NIZZA DI SICILIA ME |Altre opere pubbliche G87B12000180006 30.000,00 SI No 
comma S, art, 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
621 |NIZZA DI SICILIA ME  |Altre opere pubbliche 6G87B12000210006 27.000,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
622 |NIZZA DI SICILIA ME  |Altre opere pubbliche G84H17000890002 25.000,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
È trasmesso - 
623 |NIZZA DI SICILIA ME |Aitre opere pubbliche 6G87B17000490002 13.000,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
TRA ; Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di piena 
624 |NOCERA TERINESE CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E74H17000890001 74.632,00 SI No RE tato 
pubblici sr 
, : Pali ET i Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di x ì 
625 |NOCERA TERINESE CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E74E17001730001 70.279,00 SI No Re ur 
pubblici Fa 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
626 |OPPIDO MAMERTINA RC. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41E17000300001 78.900,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
627 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41E17000310002 40.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
628 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41E17000260001 39.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
629 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41E17000270001 85.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
630 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41B17000340001 40.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
631 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H41H17000020001 40.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
632 |OPPIDO MAMERTINA RC. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H45117000110001 45.000,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO trasmesso - 
(633% [PAGLARA ME MUNICIPALE, SITO IN VIA REGINA MARGHERITA N. 92 38117000500001 S9:S27:00. Si No comma 5, art. 41- 
bis 
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA one von 
634 |PAGLIARA ME |ELEMENTARE SITA IN VIA RISORGIMENTO DELLA FRAZIONE B38C17000180001 98.948,00 SI No degni 
comma S, art, 41- 
ROCCHENERE 1 
bis 
Rendiconto non 
PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO trasmesso - 
9995 FAGHARR ME SITO VIA VALLONE PIAZZA - PAGLIARA CENTRO RIS LA00010000£ DA ai Ne comma 5, art, 41- 
bis 
PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA ia N39 
636 |PAGLIARA ME |SCUOLA DELL'INFANZIA, SITO IN VIA BELARDO - FRAZIONE B38C17000200001 91.724,00 SI No TOSO 
comma 5, art. 41- 
ROCCHENERE 
bis 
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA senden non 
637 |PAGLIARA ME |SCUOLA MATERNA, SITO IN VIA VALLONE RINALDO - PAGLIARA | B38C17000210001 92.904,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
CENTRO 
bis 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PALIZZI MARINA - SPROPOLI 
638 |PALIZZI RS. ELOCAAZIONE AGATA 157B16000620001 282.000,00 SI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO RASOI 
639 |PANETTIERI CS. |A RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE -RSA SAN CARLO E88C17000260005 141.563,00 SI No 
comma 5, art. 41- 
BORROMEO Ra 
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Rendiconto non 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO trasmesso - 
805 FANETTIERI S.A RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE -RSA IL FILO DI ARIANNA | F88C17000270005 DLARRI0O 21 NO comma 5, art. 41- 
bis 
641 |PANNI FG. |Altre Opere Pubbliche 128C17000080001 233.668,00 SI 
642 |PANNI FG. |Altre Opere Pubbliche 128C17000070001 147.856,00 SI 
Rendiconto non 
cda panbsiri cs [ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI VIA SILANA RaCiSIDI TINI 50.840,00 sj 6 trasmesso - 


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA comma 5, art. 41- 


bis 


INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA DEPURATIVO- Rendiconto non 


644 |PARENTI CS. |FOGNARIO TERRITORIO COMUNALE-PROGETTAZIONE DEFINITIVA | G28C17000080001 79.707,00 SI No sssmessos 
comma 5, art. 41- 
ED ESECUTIVA HA 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


645 |PARENTI CS |REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO COMUNALE, LOC. SCIOLLE | G28C17000090001 45.000,00 SI NO 


646 |PATERNO CALABRO CS |Adeguamento sismico scuola San Francesco H38C17000070001 36.819,00) SI 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


647 |PATERNOPOLI AV. |Adeguamento sismico e ristrutturazione Scuola Elementare B25117000110001 263.862,66 SI NO 


Adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'immobile di 


648 |PAUPISI BN proprieta comunale adibito a municipio sito in L.go De Marco 


E41E17000180003 67.315,00 SI 


Demolizione e Ricostruzione secondo criteri antisismici 
649 |PAUPISI BN  |dell'immobile di proprieta comunale sito alla via Italia da destinare | E41E17000190003 86.215,00 SI 
a Centro Sociale Polifunzionale 


ADEGUAMENTO SISMICO EX SEDE MUNICIPALE PIAZZA F.T. 
650 |PEDIVIGLIANO cs SARSALE DA DESTINARE A RICOVERO IN EMERGENZA J51E17000450001 59.731,20 SI 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO COMPLESSO trasmesso - 
651 |PERTOSA SA SPORTIVO A.SABINI 194H17000440001 16.358,01 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 


LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE RETI trasmesso - 
652 |PERTOSA SA FOGNARIE COMUNALI 196J17000380001 46.704,82 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Adeguamento sismico dello spogliatoio e delle aree esterne al 


653 |PESCHE IS è 
campo di calcio 


J41E16000720004 6.612,38 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
654 |PESCINA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B35115000280005 129.800,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
655 |PESCINA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B31E15001110005 154.200,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
656 |PESCINA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B39J17001850005 118.810,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
657 |PESCINA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B31E17000350005 114.192,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


658 |PESCINA AQ |Altre opere pubbliche B36]17000840005 681.986,00 SI 


lavori di messa in sicurezza, risanamento e sistemazione Rendiconto non 
idrogeologica delle aree in frana e razionalizzazione delle reti sii sIniniona 49.500,00 $Ì 6 trasmesso - 
scolanti a valle del centro abitato in localita' via vignale di iorio e comma 5, art. 41- 
costa dei cefali bis 


659 |PESCO SANNITA BN 
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Rendiconto non 
Progetto di messa in sicurezza e completamento di un edificio del trasmesso - 
9090, RESCOSANNITÀ BN. centro storico di Pesco Sannita da destinare ad attivita' formative | 153713000170006 50:300/00 2 No comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
sei \PESCOSANNITA BN. |intervento di messa in sicurezza delle aree a rischio del comune di | 154415001410007 95.000,00 si io trasmesso - 
Pesco Sannita comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
ce an |Mterventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e da EL ERRdAI00Oa 304 :000,00 i io trasmesso - 


alluvione del territorio comunale di Pesco Sannita comma 5, art. 41- 


bis 


è POTIIIERE tnt Ai , È Rendiconto non 
riqualificazione edifici del centro storico per la realizzazione di 


663 |PESCO SANNITA BN |strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e 151E17000800002 50.000,00 SI No trasmesso - 
o > - 5 comma S, art. 41- 
deli itinerari musei etnografico con strutture ricettive RA 


Rendiconto non 


sed: |FESCONSANNITÀ BN |lavori di sistemazione geologica e riqualificazione dell'area nel ie aLDa tonde 40.000,00 SI No trasmesso - 
centro urbano del comune di Pesco Sannita comma 5, art. 41- 
bis 
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNELA VIA ria non 
665 |PESCOSOLIDO FR. |UMBERTO I, 39 PESCOSOLIDO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED | E68C17000030001 65.000,00 SI No Tasmesso 
comma 5, art. 41- 
ESECUTIVA NA 


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO Rendiconto non 


666 |PESCOSOLIDO FR. [SISMICO EX SCUOLA MEDIA OGGI ARCHIVIO E BIBLIOTECA E68C17000040001 60.000,00 SI NO e FIA 
COMUNALE VIA MORRONE - PESCOSOLIDO bis n 


Progettazione esecutiva per intervento di Completamento rete 


667 |PETRURO IRPINO AV x Ki ” 
fognaria e realizzazione Impianto di Depurazione 


C38C17000070001 56.242,10 SI 


INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN 
(968: (FIANOROLI e EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA VIA NENNI 421E17000110002 44.864,70 Ss 


INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN 
669 |PIANOPOLI CZ |EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA 371E17000120002 82.196,77 SI 
[TOGLIATTI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
670 |PICERNO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H88C17000030001 120.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
671 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000720009 30.359,97 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
672 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000680008 25.930,49 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
673 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D14H14001040008 26.590,24 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
674 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000740008 24.380,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
675 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000750008 42.867,81 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
676 |PIEDIMONTE MATESE CE miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11H14000180008 12.583,78 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
677 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D14E16000760008 12.415,34 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
678 [PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D14E16000750008 46.835,94 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
679 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000730008 107.300,84 SI 
pubblici 
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Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
680 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000710008 118.689,34 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
681 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D11E14000700008 82.717,90 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di CUP CHIUSO - 
682 |PIEDIMONTE MATESE CE |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D14E17000600005 40.455,02 NO comma 2, art. 41- 
pubblici bis 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
683 |PIEDIMONTE MATESE CE miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D14H17000650005 60.204,73 SI 


pubblici 


LAVORI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ADIACENTE STRADA 
684 |PIETRAFITTA cs PROVINCIALE NEL CENTRO ABITATO C79]17000170001 230.922,00 SI 


MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO EX SCUOLA 
685 |PIETRAFITTA cs MEDIA NEL COMUNE DI PIETRAFITTA C76]17000370001 49.904,00 SI 


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE 
686 |PIETRAROJA BN |STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA D61E15000930006 25.000,00 SI 
ELEMENTARE E MATERNA DI PIETRAROJA 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE 
687. [PIETRAROIA BN EDILIZIA DELLA CASA COMUNALE SITA ALLA PIAZZA VITTORIA De1E13000340008 95:000,00 Si 


LAVORI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 


6988: [PIETRAROIA BN COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE 


D69D15002100006 55.000,00 SI 


LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO 
689 |PIETRAROJA BN IN LOCALITA' CIVITA D61E07000190006 20.000,00 SI 


690 |PIETRAROJA BN |LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO D66107000170005 20.000,00 SI 


691 |PIETRAROJA BN [LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI D66]14000860006 50.000,00 SI 


PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA 
692 |PIEVE TORINA MC |PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE | C58C17000070001 97.604,00 SI SI 
ADIACENTE 


PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
693 |PIEVE TORINA MC DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA 2016 C58C17000080001 170.000,00 SI SI 


694 |PIZZOLI AQ |Altre opere pubbliche E64H15001580004 5.002,71 SI SI 


ADEGUAMENTO SISMICO E STABILIZZAZIONE FRANA SU STRADA 
695 |PLACANICA RC DI COLLEGAMENTO PLACANICA -SANTA DOMENICA C81E17000220005 13.351,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A GUARDIA 
696 |PLACANICA RC |MEDICA, ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO -VIA SAN C81E17000210004 17.443,00 SI 
| TOMMASO MEDICA 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE PIAZZA TITO MINNITI, 
697 |PLACANICA RC |ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - C85117000120004 35.338,00 SI 
PIAZZA TITO MINNITI 


RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LOC. PIETRA DA ADIBIRE A SEDE 
698 |PLACANICA RC |DELLA PROTEZIONE CIVILE, ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN C81E17000190004 42.807,00 SI 
SICUREZZA IMPIANTI - LOC. PIETRA 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA 
699 |PLACANICA RC |DA ADIBIRE A CASERMA CARABINIERI, ADEGUAMENTO SISMICO, C81E17000180004 63.531,00 SI 
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - VIA SAN TOMMASO 
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RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE LOC. PIETRA DA 
700 |PLACANICA RC ADIBIRE A CENTRO RECUPERO NEUROPSICOLOGICO, C81E17000200004 70.067,00 SI 


ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - LOC. 
PIETRA 


STABILIZZAZIONE SISMICA E FRANOSA COSTONO A RIDOSSO 
701 |PLACANICA RC |CENTRO ABITATO IN ZONA R4 CON INTERVENTI DI INGEGNERIA C86]17000380005 73.766,00 SI 
NATURALISTICA - VIA SAN ROCCO 


STABILIZZAZIONE SISMICA E FRANOSA COSTONE A RIDOSSO 
702 |PLACANICA RC |CENTRO ABITATO LOC. SANBRASE CON INTERVENTI DI C86]17000390005 63.949,00 SI 
INGEGNERIA NATURALISTICA - LOC. SANBRASE 


ADEGUAMENTO SISMICO E STABILIZZAZIONE FRANA SU STRADA 
703 |PLACANICA RC DI COLLEGAMENTO PLACANICA -SANTA DOMENICA C81E17000220005 33.907,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A GUARDIA 
704 |PLACANICA RC |MEDICA, ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO -VIA SAN C81E17000210004 37.116,00 SI 
| TOMMASO MEDICA 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE PIAZZA TITO MINNITI, 
705 |PLACANICA RC |ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - C85117000120004 64.784,00 SI 
PIAZZA TITO MINNITI 


RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LOC. PIETRA DA ADIBIRE A SEDE 
706 |PLACANICA RC |DELLA PROTEZIONE CIVILE, ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN C81E17000190004 72.100,00 SI 
SICUREZZA IMPIANTI - LOC. PIETRA 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA 
707 |PLACANICA RC |DA ADIBIRE A CASERMA CARABINIERI, ADEGUAMENTO SISMICO, C81E17000180004 106.728,00 SI 
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - VIA SAN TOMMASO 


RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE LOC. PIETRA DA 
ADIBIRE A CENTRO RECUPERO NEUROPSICOLOGICO, 
ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI - LOC. 
PIETRA 


708 |PLACANICA RC C81E17000200004 117.628,00 SI 


STABILIZZAZIONE SISMICA E FRANOSA COSTONO A RIDOSSO 
709 |PLACANICA RC |CENTRO ABITATO IN ZONA R4 CON INTERVENTI DI INGEGNERIA C86]17000380005 94.951,00 SI 
NATURALISTICA - VIA SAN ROCCO 


STABILIZZAZIONE SISMICA E FRANOSA COSTONE A RIDOSSO 
710 |PLACANICA RC |CENTRO ABITATO LOC. SANBRASE CON INTERVENTI DI C86]17000390005 76.578,00 SI 
INGEGNERIA NATURALISTICA - LOC. SANBRASE 


ADEGUAMENTO SISMICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE, 
EDIFICIO SPOGLIATOI E RICOSTRUZIONE MURI IN CEMENTO 


711: (PLATANIA € [ARMATO PERICOLANTI, SITO IN LOC BOSCAINO DEL Comune pi | 816)17000920001 S0A0,Re ai 
PLATANIA 
Rendiconto non 
trasmesso - 
712 |POGGIOREALE TP. |servizio progettazione esecutiva E48C17000320001 70.000,00 SI NO 
comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
713 |POLLA SA miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000310001 126.257,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL 
714 |PONTELANDOLFO BN PALAZZO EX GENTILE E99D17002810001 33.007,83 SI 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO 
715 |PONTELANDOLFO BN EDIFICIO COMUNALE DI VIA DI MEZZO E99D17002820001 23.584,45 SI 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL 
716 |PONTELANDOLFO BN PALAZZO EX GENTILE E99D17002810001 63.124,07 SI 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO 
717 |PONTELANDOLFO BN EDIFICIO COMUNALE DI VIA DI MEZZO E99D17002820001 41.682,62 SI 


INTERVENTI PER BONIFICA DISSESTO IDROGEOLOGICO, 
INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL 
748? [POSTA RI COMUNE NEL CAPOLUOGO DI POSTA, FINALIZZATI ALLA TUTELA PSE te 000AS0005 24:300,90 = SI 


DELLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
719 |PRATOLA PELIGNA AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D91B16000330004 39.496,00 SI 
pubblici 
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELL'IMMNOBILE 
720. | FREZZA hQ AD USO PARCHEGGIO IN VIA VITTORIO EMANUELE III H1Sk12000030001 27:000;00 SI 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELL'IMMNOBILE 
721. (PREZZA AQ AD USO PARCHEGGIO IN VIA VITTORIO EMANUELE III H1S7000030001 39.500,00 SI 


PROGETTAZIONE PER MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO 
722 |PREZZA AQ |ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO B. MICUCCI IN VIA H18C17000040001 39.500,00 SI 
DANTE ALIGHIERI 


PROGETTAZIONE PER MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO 
723 |PREZZA AQ |ANTISISMICO DELL'EDIFICIO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI | H18C17000050001 39.500,00 SI 
IN VIA PER PREZZA - CAMPO DI FANO 


INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO 
DELL'ABITATO DEL COMUNE DI RAIANO (AQ) IN ZONA VIA DI 


724 (RAIANO AQ VITTORITO E VIA CORFINIO. VIA VITTORITO OPERE DI MESSA IN T24H1.3000020002 ‘49:000,00 Si 
SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO. 
725 |RAIANO AQ |MUNICIPIO PIAZZA SANT ONOFRIO RISTRUTTURAZIONE 121E16000510002 49.050,00 SI 


726 |RAIANO AQ SSTREIONE SA electa VIASDER CIMIFERO: 127H17000610004 26.000,00 SI 


727 |RAIANO AQ Dee A Io SICUREZZA STRADALE:S RIFACIMENTO, 124E17000290004 42.000,00 SI 


MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - RIFACIMENTO 
728 |RAIANO AQ |MARCIAPIEDI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - 124H17000670004 40.000,00 SI 
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI 


729 |RAIANO AQ |COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO VIA GIARDINI DEL POETA 121B17000230002 63.000,00 SI 
730 |RAIANO AQ |STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE TRATTURO - VIA A. ANILE 121B17000240004 8.000,00 SI 
731 |RAIANO AQ |RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA IDRICO E FOGNARIO 121E17000630002 47.500,00 SI 


732 |RAIANO AQ alia R'ADEGUAMENTO RETE\FOGNARIA-VIA 121E17000640002 85.000,00 SI 


SOTTOPASSO FERROVIARIO LINEA SULMONA-TERNI VIA FAUSTO 
7335 |RAIANO hQ COPPI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE 121B1/000210004 130:000,00 SI 


INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL 
ABITATO DEL COMUNE DI RAIANO IN ZONA VIA DI VITTORITO E 
7342. FAIANO, fQ VIA CORFINIO VIA CORFINIO E VIA VITTORITO OPERE DI DIFESA Tav RA 1000220007 142:000,00 Sh: 


DEL SUOLO 


RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO AREA CAMPO DI BOCCE SITO IN 
7355, | PARNO, fQ VIALE TRATTURO. VIALE TRATTURO RECUPERO AREA SPORTIVA 1R9D1/000310001 #4:300/00 SÌ 


RECUPERO E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BRONZI 
736 |RIACE RC DI RIACE -PROMENADE- - COMPLETAMENTO F47H14001080006 13.322,40 SI 


Rendiconto non 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 


737 |RICADI VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B561170000650001 123.000,00 SI No trasmesso - 
pubblici comma S, art. 41- 
bis 


Miglioramento sismico di un fabbricato comunale adibito a Rendiconto non 


738 |RIONERO SANNITICO IS |Ambulatorio Medico e servizi comunali al pubblico ubicato în D31B17000300006 45.300,00 SI No e Pa 
Località Montalto nel Comune di Rionero Sannitico (IS) Raga 
Miglioramento sismico di un centro servizi comunale da adibire a Rendiconto non 
sede del Centro Operativo Comunale (C.0.C.) della Protezione trasmesso - 


739°" RIONERO: SANNITICO IS [Civile ubicato in Località Montalto nel Comune di Rionero Sannitico | P31817000290001 00000 # di comma 5, art. 41- 


(IS) bis 
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STUDI E PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA E 
740 |ROCcA D'ARCE FR. | CONSOLIDAMENTO CHIESA S. BERNARDO E SANTA MARIA E74H17000920007 86.308,51 SI 


ASSUNTA 


9 STUDI E PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA E 
741 |ROCCA D'ARCE FR CONSOLIDAMENTO CHIESA S. AGOSTINO E74H17000930007 39.208,72 SI 


È STUDI E PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA E 
742 |ROCCA D'ARCE FR CONSOLIDAMENTO EX SCUOLA VIA ROMA E76]17000450005 12.473,48 SI 


N STUDI E PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA E 
743 |ROCCA D'ARCE FR CONSOLIDAMENTO PLESSO SCOLASTICO CANALE E74H17000940007 84.952,23 SI 


RI STUDI E PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA E 
744: ROCCA DIARCE TR CONSOLIDAMENTO LABORATORIO ARTISTICO MULTIDISCIPLINARE E76317000440005 71:081,23 SI 


745 [ROCCA SAN FELICE AV PRSOSIRUZIONE NUOVOSTRONCO: RETE IDRICA :SANTA H27B17000280005 7.037,69 SI 


746 |ROCCA SAN FELICE AV {INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE H29D17000970001 5.000,00 SI 
747 [ROCCA SAN FELICE AV |SISTEMAZIONE TRATTO STRADA RURALE CARMASCIANO H27H17000360005 723,50) SI 
748 |ROCCACASALE AQ |ADEGUAMENTO ANTISISMICO SEDE MUNICIPALE B48C17000060001 39.000,00 SI 
749 |ROCCACASALE AQ |RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELLO B48117000560001 85.000,00 SI 
750 |ROCCACASALE AQ |RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO B48C17000070001 38.000,00 SI 
751 |ROCCACASALE AQ |RIQUALIFICAZIONE AREE CENTRO STORICO B48F17000020001 38.000,00 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


752 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C16000160001 17.315,00 SI No trasmesso:- 
pubblici comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


753 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C15000090001 52.154,00 SI NO E Cie 
pubblici Lar 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


754 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C16000190001 35.642,00 SI No ia PIA 
pubblici de 
is 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


755 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C16000180001 113.500,00 SI No ML va 
pubblici Fighe 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto:non 


756 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C16000150001 95.872,00 SI No trasmesso - 
pubblici comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto:non 


757 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C14000150001 77.397,00 SI NO Ra ae 
pubblici Far 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendicorito non 


758 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C16000170001 26.880,00 SI No Rei erA 
pubblici fasi 
bis 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
759 |ROCCALUMERA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 118C14000160001 84.340,00 SI NO 
pubblici 
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Rendiconto non 
760 |ROCCAMANDOLFI IS. [ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE E41E14000690001 44.938,63 SI No A CA 
bis 
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI 
761 |RoccaRASO AQ [ROCCARASO E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI G91H13001740001 149.718,40 SI 
PROTEZIONE CIVILE - Art 11 DL 39-2009 e O.C.D.P.C. 171-2014 - 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI 
762, ROCCARASO AQ | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA II LOTTO. ISRLS001720008 99.054,00 2 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE DEL 
PALAPISCINE COMUNALE CON L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 
763: | ROCCARASO AQ FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DA RIUTILIZZARE ANCHE COME S34P1/0003:10005 331192530 ai 
SEDE DI STRUTTURE STRATEGICHE 
Miglioramento sismico di un Centro Culturale Polivalente e sede del 
764 |ROCCASICURA IS |Centro Operativo Comunale C.0.C. della Protezione Civile ubicato | F56D17000060001 65.000,00 SI 
in Via Sant'Antonio Comune di Roccasicura IS 
: ; Rendiconto non 
Miglioramento sismico e adeguamento alle normative per la x d 
765 |ROCCHETTA A VOLTURNO IS |prevenzione incendi della scuola elementare di Rocchetta a C61E15000920002 38.168,53 SI No destini 
| F i comma 5, art. 41- 
Volturno a seguito di vulnerabilita sismica RA 
: REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA PER LA RACCOLTA DELLE 
766 [ROCCHETTA SANT'ANTONIO | FG |\CQUE PIOVANE NEL CENTRO ABITATO. E78C17000090001 141.244,57 SI 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
767 |ROGLIANO Cs. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F58C17000070001 120.546,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
768 |ROGLIANO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F58C17000080001 71.727,00 SI 
pubblici 
5 ; RR RI E i Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di a 
769 |RomBIOLO W [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C62C16000330002 30.000,00 SI no 
RE comma 5, art. 41- 
pubblici 
bis 
Rendiconto non 
NOIRE: A puri trasmesso - 
770 |ROTA GRECA CS. |Mitigazione del Rischio Frana zona Cimiteriale ed aree a monte 198C17000150001 39.500,00 SI No 
comma 5, art, 41- 
bis 
Rendiconto non 
A cs |Rifacimento della rete Fognaria e dell'Impianto di Depurazione delle| J9gc17000130001 aber ro0 s no trasmesso - 
Acque Reflue Urbane comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
di: olii cs |Adeguamento Sismico e Tecnologico Scuola Primaria e Struttura Soacirndo avi iso si 6 trasmesso - 
Polifunzionale Scolastica comma 5, art, 41- 
bis 
773 |ROTONDA PZ. |Altre opere pubbliche B18C17000040001 120.000,00 SI 
774 |ROVITO cs. |Altre opere pubbliche B18C16000150001 48.200,56 SI 
Rendiconto non 
î trasmesso - 
775 |SALA CONSILINA SA |Altre opere pubbliche 131E16000780005 807.662,52 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
trasmesso - 
776 |SALA CONSILINA SA |Altre opere pubbliche 131E16000780005 348.578,16 SI No 
comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto 
STUDI E PROGETTAZIONE - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO Torino 
777 |SALAPARUTA TP. [PALAZZO COMUNALE - VIALE REGIONE SICILIANA SNC - D54H17000640001 90.000,00 SI No esa 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA k 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
Rendiconto 
STUDI E PROGETTAZIONE - CENTRO SOCIALE NICK LA ROCCA - pa 
778 SALAPARUTA TP. |LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO | D56)17005140001 75.300,00 SI No ria 
richiesta di 
ANTISISMICO : 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
Rendiconto 
STUDI E PROGETTAZIONE - EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A fesmess nda 
779 |SALAPARUTA TP |CASERMA CARABINIERI - VIA LAZIO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO | D56117005150001 90.000,00 SI No parte 
ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO E 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 
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J80; [eni seleDerTO LAO cs Interventi Integrati per la sistemazione dei Versanti nel territorio. | 031815000270001 SO dI 

Comunale Primo Lotto Localita Centro Marri Piano dei Rossi 
Je sali FgiedETTO ANO cs |Interventi Integrati per la sistemazione dei Versanti nel territorio. | p31815000280001 ina si 

Comunale Secondo Lotto Localita Centro Marri Piano dei Rossi 
782 |SAN BENEDETTO ULLANO cs Pavortidi messa in sicurezza idrogeologica e stradale viabilita D38C17000070001 98.532,00 SI 
và. elim nane cs |Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento rete | p38c17000050001 76.929/48 si 

idrica comunale 
784. |SAN BENEDETTO ULLANO CS. |Lavori di recupero ed adeguamento sismico Palazzo Rodota D38C17000080001 87.592,35| SI 


Progettazione esecutiva dei Comuni con popolazione inferiore a 
785 |SAN BIAGIO SARACINISCO | FR |3000 abitanti, per investimenti riferiti ad interventi di F91B17000360001 68.640,00 SI 
miglioramento e di adeguamento antisismico della sede comunale. 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
786 |SAN CALOGERO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D72F17000650001 39.600,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
787 |SAN CALOGERO VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D72F17000640001 39.500,00 SI 
pubblici 


Progetto di prevenzione rischio sismico edificio ex mattatoio 


788 |SAN COSTANTINO CALABRO vv E81B17000190001 32.000,00 SI 
comunale 
SAN DONATO VAL DI Progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento sismico 
350, COMINO sE della Palestra a servizio delle scuole sita in via Tenente Simone S1S 17000050004 #8:000,00 SI 
790 SAN DONATO VAL DI FR Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico G18C17000060001 94.000,00 SI 
COMINO della Chiesa Cimitero 
791 SAN DONATO VAL DI FR Progettazione definitiva ed esecutiva per | adeguamento sismico G18C17000070001 27.000,00 SI 
COMINO della sala autoptica e sala custode sita nel cimitero comunale 
SAN DONATO VAL DI Progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei 
792 COMINO FR locali a servizio (ex Mattatoio) in via S. Maria ‘G18C17000040001, 39:000,00 SI 
793 SAN DONATO VAL DI FR Progettazione definitiva ed esecutiva per | adeguamento sismico dei G18C17000050001 34.000,00 SI 
COMINO locali comunali a servizio siti in Piazza Matteotti 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
794 |SAN FERDINANDO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F11E15000240004 22.838,40 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
795 |SAN FERDINANDO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F11E15000620004 26.631,04 SI 
pubblici 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
796 |SAN FERDINANDO RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F19J17000080005 22.366,67 SI 
pubblici 
797 |SAN FILI CS |MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI 378115000580002 35.240,00 SI 


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
798 |SAN FILI Cs SCUOLA INFANZIA 178C16000060002 92.400,00 SI 


799 |SAN FILI CS |MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CENTRO ABITATO 374H17000580002 173.839,00) SI 
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800 |SAN FILI CS |MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO BUCITA 174H17000570002 178.475,00 SI 
801 |SAN FILI CS. |MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA VIABILITA' COMUNALE 377H17000420002 97.083,00 SI 
802 |SAN FILI CS |EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE 372F16000490005 17.734,00 SI 
803 |SAN FILI CS |MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 178C17000090002 405.000,00) SI 
804 |SAN FILI CS |MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE 178C17000100002 33.217,00 SI 
4; 4 t è 3 ei Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di ui 
805 |SAN GIORGIO DEL SANNIO BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H48C17000070001 102.323,00 SI NO matie 
pubblici Fil 
} t AI + E A pì Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di iaimestol 
806 |SAN GIORGIO DEL SANNIO BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H48C17000060001 50.836,00 SI NO comma 5, art. 41- 
pubblici Ni 
807 |SAN GIOVANNI DI GERACE RC RIQUALIFICAZIONE ARFE. DEGRADATE ALEINTERNO:DEL CENTRO! B32C17000200001 45.000,00 SI 


ABITATO DI SAN GIOVANNI DI GERACE 


RECUPERO DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN 
808 |SAN GIOVANNI DI GERACE RC GIOVANNI DI GERACE DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING B38F17000030001 55.000,00 SI 


RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE ALL'INTERNO DEL CENTRO 


809; [SAN:GIOVANNI DI GERACE Ro ABITATO DI SAN GIOVANNI DI GERACE 


B32C17000200001 60.000,00 SI 


RECUPERO DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN 
810 |SAN GIOVANNI DI GERACE RC GIOVANNI DI GERACE DA DESTINARE A SOCIAL HOUSING B38F17000030001 70.000,00 SI 


811 |SAN GIULIANO DEL SANNIO cB EMO COSTRUZIONE PALESTRAIPOLIFUNZIONALE E18C16000130001 25.000,00 SI 


Progetto di Prevenzione Rischio Sismico Edificio sede Municipale 


812 |SAN GREGORIO D'IPPONA ww : 
San Gregorio d'Ippona 


F98C17000050001 33.000,00 SI 


LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO Rendiconto non 


813 |SAN GREGORIO MATESE CE |COMUNALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DI DICEMBRE | B21B14000390002 25.667,70 SI No trasmesso - 
comma S, art. 41- 
2013 E GENNAIO 2014 bis 


Rendiconto non 


LAVORI DI MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE trasmesso - 
814 |SAN GREGORIO MATESE CE IDRICA E FOGNARIA - IV LOTTO B29G05000000002 31.282,90 SI NO comma 5, art. 41- 
bis 


Rendiconto non 


PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE 'G. trasmesso - 
815 |SAN GREGORIO MATESE CE CASO' - MESSA IN SICUREZZA B24H15002150001 19.764,00 SI No comma 5, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVASO SPAZIALE trasmesso - 
816° |SAN:GREGORIO MATESE cE ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA VILLA COMUNALE 'G. CASO' RESI SOOASS000E 17.842,53 DA NO comma 5, art. 41- 
bis 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
817 |SAN LEUCIO DEL SANNIO BN miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 169J17000320006 82.000,00 SI 
pubblici 
818 |SAN LEUCIO DEL SANNIO BN  |Altre opere pubbliche 166]17000570001 90.702,00 SI 


819 |SAN LEUCIO DEL SANNIO BN  |Altre opere pubbliche 166]17000580002 145.200,00) SI 
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#0: [canino BN |Lavori di adeguamento statico e funzionale della ex scuola materna | £98117000140001 sa364.00 si 
di Via Romana da adibire a centro sociale e culturale 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza della asta torrentizia 
821 |SAN LUPO BN E98C17000080001 60.889,00 SI 
Vallone del Lago 
#32) suna pn. |Lavori urgenti per la messa in sicurezza della asta torrentizia sali sodbanni iasialoo I 
Torrente Ianare 
i savio gn [Lavori urgenti per la messa in sicurezza della asta torrentizia EGRCISOIDIOUOTI 121.483,00 sì 
Vallone del Corpo 
sia leanino an. |bavori urgenti per la messa în sicurezza della asta torrentizia ESRci ODDIO sis:d0 = 
Vallone La Cerasa 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO DI PROPRIETA' COM.LE 
825 |SAN MANGO SUL CALORE AV. [SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO | D55117000050001 50.625,12 SI 
GRADO 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
826 |SAN MARCO ARGENTANO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D57B15000620001 41.975,49 SI 
pubblici 
; È Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di errata 
827 |SAN MARCO DEI CAVOTI BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B11E17000240001 25.000,00 SI No iii 
pubblici RR 
bis 
Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di Resielconto nen 
828 |SAN MARCO DEI CAVOTI BN |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B11E17000240001 22.000,00 SI No E La 
pubblici Ta 
bis 


PROGETTO PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO AD 
AREA DI EMERGENZA ED AREA DI RICOVERO PER LA 
829 |SAN MARTINO DI FINITA cs POPOLAZIONE PER COME PREVISTO NEL PIANO DI EMERGENZA E61B17000270001 56.716,73 SI 


COMUNALE DI SAN MARTINO DI FINITA - VIA STADIO - 


Miglioramento e adeguamento antisismico edificio adibito a Casa 


830 |SAN MARTINO SANNITA BN 
Comunale 


C25117000090009 165.000,00 SI 


INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO AD USO 
831 |SAN MASSIMO cB PUBBLICO SOCIALE G48C17000060001 28.630,00 SI 


INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
832 |SAN NAZZARO BN |MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO E DELLE AREE NON D36]17000160001 163.916,37 SI 
URBANIZZATE NEL COMUNE DI SAN NAZZARO 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


833 |SAN NICOLA BARONIA AV |LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO B88C17000150001 101.198,00 SI NO 


Rendiconto 
trasmesso in data 
successiva alla 
richiesta di 
contributo - comma 
5, art. 41-bis 


PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTIO SISMICO DI IMMOBILE 
834 |SAN NICOLA DA CRISSA VV. |PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' - SEDE G16]17000700001 70.000,00 SI NO 
COMUNALE SAN NICOLA DA CRISSA 


835 |SAN PIETRO A MAIDA CZ. |Altre opere pubbliche E79J17000490005 60.000,00 SI 


ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA MATERNA 
836 |SAN PIETRO APOSTOLO (074 VIA PASQUALE CELLI F86D17000200001 56.481,88 SI 


837 |SAN PIETRO APOSTOLO (074 Rae SISMICO:SEUOLSSFNNARO!SACCO VIA RRIMO F84B17000200005 80.000,00 SI 


838 |SAN PIETRO APOSTOLO cz NOTO SISMICO EDIFICIO SEDE: MUNICRALE:VIA F84H17000950005 120.000,00 SI 


839 |SAN PIETRO IN AMANTEA cs CORUNAENTO SISMICO. STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE 6G88C17000040001 34.955,00 SI 
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840 |SAN PIETRO IN AMANTEA (csì ||ME395 N SICUREZZAJE ADEGUAMENTO:SISMICO:STRUNTURE G88C17000060001 27.144,00 SI 


CIMITERIALI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
841 |SAN PIETRO IN GUARANO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D98C17000140001 43.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


842 |SAN PIETRO IN GUARANO CS. |Altre opere pubbliche D91B17000320001 262.350,77 SI 


LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE 
843 |SAN POLO MATESE cB EX SCUOLA IN VIA GIARDINO H58C17000040001 29.750,00 SI 


PROGETTO ESECUTIVO PER INVESTIMENTI RIFERITI AD Rendiconto non 


844 |SAN POTITO SANNITICO CE |INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO D68C17000110001 99.320,00 SI NO n VA 
ANTISISMICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI bis f 


PROGETTO ESECUTIVO PER INVESTIMENTI RIFERITI AD Rendiconto non 


845 SAN POTITO SANNITICO CE [INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO D65I17000080001 99.750,00 SI No ne Che 
ANTISISMICO DEGLI IMMOBILI Diari 


SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI 
846 |SAN ROBERTO RC. |LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO SCOLASTICO | G84H17000940001 50.000,00 SI 
IN SAN ROBERTO. III STRALCIO 


847 |SAN SEVERINO LUCANO PZ  |Ristrutturazione Museo Civilta Contadina H91B17000310001 15.000,00 SI 
848 |SAN SEVERINO LUCANO PZ |Miglioramento sismico scuola Mezzana H98C17000050001 20.000,00 SI 
849 |SAN SEVERINO LUCANO PZ. |Miglioramento sismico sede municipale H98C17000060001 30.000,00 SI 
850 |SAN SEVERINO LUCANO PZ. |Miglioramento sismico Scuola Media Statale Centro H98C17000070001 20.000,00 SI 
851 |SAN SEVERINO LUCANO PZ |Miglioramento sismico ex Mattatoio comunale H98C17000080001 10.000,00) SI 


ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
852 |SAN SOSSIO BARONIA AV DELLA CASA COMUNALE. D18C17000020001 95.708,00 SI 


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E 
853 |SAN VINCENZO LA COSTA CS. |AMMODERNAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI E DELLA RETE IDRICA D88C17000030001 93.113,00 SI 
COMUNALE 


LAVORI E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STRADALE 
854 |SAN VINCENZO LA COSTA cs DELLA VIABILITA COMUNALE D82C17000110001 234.738,00 SI 


SCUOLA CAPOLUOGO VIA G. MARCONI - VERIFICA DI 
855 |SAN VITTORE DEL LAZIO FR. |VULNERABILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E98C17000030001 90.000,00 SI 
PER ADEGUAMENTO SISMICO 


EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAN CESARIO - VERIFICA DI 
856 |SAN VITTORE DEL LAZIO FR. |VULNERABILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E98C17000040001 35.000,00 SI 
PER ADEGUAMENTO SISMICO 


EDIFICIO SCOLASTICO VIA BAGNO - VERIFICA DI VULNERABILITA' 
857 |SAN VITTORE DEL LAZIO FR. |E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER E98C17000050001 35.000,00 SI 
ADEGUAMENTO SISMICO 


EDIFICIO EX COMUNE IN PIAZZA MUNICIPIO - VERIFICA DI 
858 |SAN VITTORE DEL LAZIO FR. |VULNERABILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E98C17000060001 35.000,00 SI 
PER MIGLIORAMENTO SISMICO 


Lavori per il miglioramento delle caratteristiche di stabilita' e 
sicurezza del territorio , interventi su movimenti franosi în atto e 
relativa regimentazione delle acque superficiali alla localita" 
Montagna-Riofreddo-Campopiano 


859 |SANTA CROCE DEL SANNIO BN 6G67B15000470003 65.028,77 SI 
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Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
860 ipiiea MARGHERITA DI AG |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D58C17000020001 65.458,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
861 SANT MARGHERITA DI AG |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D58C17000030001 112.191,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
862 SACE MARGHERITA DI AG |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili D58C17000040001 47.985,00 SI 

pubblici 
863 |SANTA MARIA DEL MOLISE IS RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA PARCO DEI MULINI H96]17000440009 60.000,00 SE 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
864 |SANTA TERESA DI RIVA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F94H13000580003 33.767,53 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
865 |SANTA TERESA DI RIVA ME [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F94H13000590004 44.653,13 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


866 |SANTA TERESA DI RIVA ME |Altre opere pubbliche F97B14000380004 46.530,00 SI 


n) ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ABBATTIMENTO BARRIERE 
867 |SANT'AGAPITO IS ARCHITETTONICHE. 6G85112000370005 18.705,00 SI 


Rendiconto non 


A REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI trasmesso - 
8687 (SANT'AGATA DEL BIANCO RE CONSOLIDAMENTO IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO T18CL7000030001. 30:000,00 Ss No comma 5, art. 41- 
bis 


Demolizione fabbricato pericolante e realizzazione campo calcetto 


869 |SANT'AGATA DI PUGLIA FG 187E17000010001 70.000,00 SI 
comunale in area scuola A. Salandra 
MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 

870 |SANT'ALESSIO SICULO ME |STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE AFFETTA B51B17000450001 32.000,00 SI 
DA DEGRADO 
MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 

871 |SANT'ALESSIO SICULO ME |STRUTTRUALE E FUNZIONALE DEL LUNGOMARE AFFETTO DA B54E17000440001 60.000,00 SI 


DEGRADO 


"i OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA- 
872 |SANT'ALESSIO SICULO ME II STRALCIO- OPERE DI COMPLETAMENTO B57B17000990001 154.000,00 SI 


RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 


373: (SANTALESSIO SICULO NE EDIFICIO COMUNALE , VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO. 


B54E17000450001 35.000,00 SI 


LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE 
n) IDRAULICA A DIFESA DEL FENOMENO FRANOSO CHE COINVOLGE 
874 |SANT'ALESSIO SICULO ME LA S.P. 16 , I FABBRICATI DI LOCALITA' MASTRO QUARTUCCIO ED B57B17001000001 62.000,00 SI 


IL COMPLESSO S. ALESSIO VILLAGE 


LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO E DELL'ARCO 


875 |SANT'ANATOLIA DI NARCO PG |MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI CASTEL 162C17000070001 39.000,00 SI SI 
SAN FELICE 
876 |SANT'ANGELO A CUPOLO BN [Altre opere pubbliche I89D15001060001 243.635,00 SI 
CUP CANCELLATO 
877 {SANT'ANGELO A CUPOLO BN [Altre opere pubbliche I182G09000010000 230.151,00 NO comma 2, art. 41- 
bis 
CUP CANCELLATO 
878 [SANT'ANGELO A CUPOLO BN  |Altre opere pubbliche 182G09000000000 94.639,00 NO comma 2, art. 41- 


bis 


Compenso per prestazioni professionali di progettazione esecutiva 
879 |SANT'ANGELO ALL'ESCA AV |per lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico | G42C17000070001 76.678,77 Di 
della casa comunale 
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INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO-ELIMINAZIONE Rendiconto non 


880 |SANT'ANGELO LE FRATTE PZ. |BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISPARMIO ENERGETICO DELLA 114H15001320009 67.300,00 SI No ed cai 
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA comma Sr art 


881 |SANT'ELENA SANNITA IS. [PROGETTAZIONE 128117000010001 97.004,83 SI 


SANT'EUFEMIA Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
882 vi RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B31E17000260005 40.000,00 SI 
D'ASPROMONTE vete è n sa ita 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! 


SANT'EUFEMIA Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
883 RC |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B31E17000270005 25.000,00 SI 


D'ASPROMONTE pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
SANT'EUFEMIA 3 
884. |D'ASPROMONTE RC. |Altre opere pubbliche B38C17000170001 20.000,00 SI 
SANT'EUFEMIA 
S85ì Su tonORTE RC. |Altre opere pubbliche B38C17000160001 15.000,00 SI 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
886 |SANT'ONOFRIO WV. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili H26]17000040002 57.707,10 SI 
pubblici 
887 |SANT'ONOFRIO W [Altre opere pubbliche H26D14000000003 63.090,17 SI 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di eniciconto non 
888 |SAPONARA ME |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 134H17000600001 23.000,00 SI No 
ì comma 5, art. 41- 
pubblici 1 
bis 
È ; ice “a i Rendiconto non 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di aa 
889 |SAPONARA ME miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 135F17000010001 36.000,00 SI no 
RE comma 5, art. 41- 
pubblici 
bis 
Rendiconto non 
890 |SAPONARA ME |Altre opere pubbliche 131B17000300001 38.000,00 SI No trasmesso:= 
comma 5, art. 41- 
bis 
dl n Pz |ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SERVIZI EEE FOSTOCNA ONTO, si 
ANNESSI 
892 |SASSINORO BN [LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE J99D17000430001 17.818,00 SI 
893 |SASSINORO BN [LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE J99D17000430001 32.631,00 SI 
o i ; 3 Rendiconto non 
Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza versante roccioso x È 
894 |SASSO DI CASTALDA PZ. |Madonna delle Grazie per la fruibilita' e la valorizzazione del C48C17000040005 19.261,60 SI No SIaRIS Shea 
territorio cia 
bis 


INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 
895 |SATRIANO DI LUCANIA PZ DEL CANILE COMUNALE 158C17000370005 60.000,00 SI 


Rendiconto non 


896 |savoca Mme |consolidamento a protezione del castello, del museo, della chiesa di 147515000190000 93.549,38 si SA trasmesso - 
s. michele, e della strada comunale comma S, art. 41- 
bis 
Rendiconto non 
#07. [savota ME |CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO | 147515000200000 93.253,06 “i Né trasmesso - 


DI SAVOCA AREA MONTE CALVARIO comma 5, art. 41- 


bis 


PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE 
898 |SAVOIA DI LUCANIA PZ INFERIORE A 3.000 ABITANTI D68C17000100001 19.527,00 SI 


Ristrutturazione Ex Asilo di Ceselli con annessi locali ad uso 


899 |SCHEGGINO PG 
Spogliatoio 


188I117000090005 39.000,00 SI SI 
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900 |scio RC. |MANUTENZIONE STRAORDINARIA E64H17000570002 27.165,98 SI 


INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA 
901 |SCIGLIANO CS |VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DIANO NEL H38C17000040001 243.665,74 SI 
COMUNE DI SCIGLIANO 


INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO 
MONUMENTALE EX CONVENTO ATTUALMENTE DESTINATO A CASA 
902) |SEIGLIANO se DI CURA UBICATO NELLA FRAZIONE CALVISI DEL COMUNE DI HS36C47000030001 243:468,76 si 


SCIGLIANO 


CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI 
903 |SCIGLIANO CS |VERSANTE IN FRANA IN LOCALITA' CASINO RIZZO NELLA H38C17000060001 94.113,24 SI 
FRAZIONE CELSITA DEL COMUNE DI SCIGLIANO 


INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX 
904 |SCIGLIANO CS |SCUOLA ELEMENTARE UBICATO NELLA FRAZIONE DIANO DEL H38C17000050001 116.744,19 SI 
COMUNE DI SCIGLIANO 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


905 |SCILLA RC. [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F71E17000380005 86.278,40 SI No trasmesso: 
È : Nei comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita HA 


906 |SEPINO CB |Recupero strutturale del muro di cinta del cimitero comunale H99J16000890008 21.147,30) SI 


907 |SEPINO CB |Mostra mercato Sepino H91E17000490003 61.604,21 SI 


Rifacimento ponte in loc. Rede Alto con sistemazione degli argini e 


908 |SEPINO CB (della viabilita’ 


H91B17000280008 69.822,79 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


909 |SERRASTRETTA CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E47E17005550001 45.846,84 SI No trasmesso - 
Nr ta Da comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita NA 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


910 |SERRASTRETTA CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E47E17005550001 29.643,50 SI No trasmesso. - 
st (RELAGIE IO comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! RA 


INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME CHIENTI DA 
911 |SERRAVALLE DI CHIENTI MC |CASTELLO A BAVARETO RIPULITURA DEL LETTO E DELLE SPONDE | B16J17000900005 5.800,00 SI SI 
DEL FIUME CHIENTI, RICOSTITUZIONE ARGINI. 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
912 |SETTINGIANO CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G68C17000080002 100.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
913 |SETTINGIANO CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G68C17000090001 100.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
914 |SETTINGIANO CZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G68C17000120001 100.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


915 |SETTINGIANO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili G68C17000130001 100.000,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
916 |simsARIO vv |ADEGUAMENTO SISMICO di un EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO | 1441417000390006 118.954,09 si na trasmesso - 


‘a SCUOLA MATERNA e SCUOLA ELENTARE Via Dante Alighieri comma 5, art. 41- 


bis 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
917 |SORA FR. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E45117000060001 199.460,68 SI 
pubblici 


ROGETTO PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI ABITATIVI DI 
PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI - LAVORI DI 
918° [SORIANELLO, bai RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX Ha Eh4002190005 39.000,00 SI 


SCUOLA ELEMENTARE ED EX MUNICIPIO 


Rendiconto non 
trasmesso - 
comma 5, art. 41- 
bis 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO DI UN 
919 |SORIANO CALABRO VV. |IMMOBILE PUBBLICO A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' -| B66]17000780001 55.000,00 SI NO 
SCUOLA ELEMENTARE 
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Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
920 |SOvERATO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 136G17000230001 86.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
921 |sovERATO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 136)17000360001 56.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
922 |sovERATO CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 136G17000220001 30.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di ene Non 
923 |SOVERIA MANNELLI CZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili J41E17000350001 70.393,92 SI No nane Sha 
pubblici Fia 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
924 |SPEZZANO DELLA SILA CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C78C17000050001 49.000,00 SI 
pubblici 
Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
925 |SPEZZANO DELLA SILA CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C78C17000060001 45.000,00 SI 
pubblici 
926 |SPEZZANO DELLA SILA cs. |Altre opere pubbliche C78C17000070001 48.000,00 SI 
927 |SPEZZANO DELLA SILA cs. |Altre opere pubbliche C72C17000040001 47.500,00 SI 
928 |SPEZZANO DELLA SILA cs. |Altre opere pubbliche C72C17000050001 99.981,00 SI 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 
928) [einer cn [CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA RietizogosIOGÌ. 31.400,00 si 


MATERNA SITA IN VIA COLLE SPINELLO DA ADIBIRE A CENTRO 
PER ANZIANI 


LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SEDE COMUNALE 
930 |STEFANACONI vv DEL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE E94H17000580002 104.222,72 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


931 |TARCENTO UD miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 178C17000040001 30.000,00 SI No trasmesso= 
pubblici comma 5 art. 41- 
is 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


932 |TARCENTO UD miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 178C17000030001 25.000,00 SI No trasmesso:- 
pubblici comma 5, art. 41- 
bis 


RISANAMENTO IDROGEOLOGICO A VALLE DEL CENTRO STORICO 
933 |TAURASI AV ED ABITATO DI TAURASI E RELATIVE AREE LIMITROFE 136]15000670001 126.167,02 SI 


RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI 


934 [TAURASI AV. |BERTINENZA DEL CASTELLO 136G13002290006 125.158,15 SI 
sse-rivaasi Av |MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE ART 101.504,00 SI 
COMUNALE 
936 |TAURIANOVA RC. |Altre opere pubbliche E61E17000210006 69.540,00 SI 
Rendiconto non 
sa). rune FR |Messa in sicurezza e consolidamento Chiesa S.Maria Assunta in IPO CIVOON 113.557,60 si SA trasmesso - 
Terelle comma 5, art. 41- 


bis 


ADEGUAMENTO SISMICO PALZZO MUNICIPALE SEDE DEL CENTRO 
938 [TERRANOVA SAPPO MINULIO| RC OPERATIVO COMUNALE COC F74H17000730002 39.967,20 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
939 [TITO PZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 6G24H15002220009 87.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 
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Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


940 |TORANO CASTELLO CS |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E38C17000010001 37.000,00 SI No trasmesso 
3 | Di Hi comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! DE 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


941 |TORANO CASTELLO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E38C17000020001 37.500,00 SI No trasmesso - 
i | Soi HS; u comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! Ka 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di Rendiconto non 


942 |TORANO CASTELLO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E38C17000000001 38.000,00 SI No trasmesso - 
Ah SSLAGPILI oo comma 5, art. 41- 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita! NA 


Ricostruzione immobile sito alla Via Pietro Toselli, Palazzo di Citta', 


943 |TORELLA DEI LOMBARDI AV IONI B57B17001110005 93.755,00 SI 
Centro di servizi 
Lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del Complesso 

944 |TORELLA DEI LOMBARDI AV : i B54H17000930005 41.306,00 SI 
Sportivo sito alla Cupa dell'Astrologo 

Sab TORE LLADEMIONAARDE av |Intervento di consolidamento strutturale e miglioramento sismico | g54417000940005 16.085,00 $i 


dell'Istituto Comprensivo Manlio Rossi DORIA 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
946 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000160001 115.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
947 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000170001 95.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
948 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000180001 96.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
949 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000190001 96.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
950 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000200001 77.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
951 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000210001 77.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
952 |TORNIMPARTE AQ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili B88C17000220001 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


953 |TORRIONI AV. |RISANAMENTO STRUTTURE PORTANTI EDIFICIO COMUNALE C71E17000150001 31.787,10 SI 


954 |TORRIONI AV. |RISANAMENTO STRUTTURE PORTANTI EDIFICIO COMUNALE C71E17000150001 42.629,24 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
955 |TRAMUTOLA PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141E17000490006 60.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
956 |TRAMUTOLA PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141E17000500006 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
957 |TRAMUTOLA PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141E17000510006 40.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
958 |TRAMUTOLA PZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141B17000250006 25.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
959 |TRAMUTOLA PZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141B17000240002 35.000,00 SI 
pubblici 
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Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
960 |TRAMUTOLA PZ  |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141B17000260002 40.000,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
961 |TRAMUTOLA PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili 141B17000270006 295.093,00 SI 

pubblici 
962 |TRAMUTOLA PZ. |Altre opere pubbliche 146]17000300002 159.294,00 SI 
963 |TRAMUTOLA PZ. |Altre opere pubbliche 141B17000280002 40.000,00 SI 
964 |TRAMUTOLA PZ. |Altre opere pubbliche 141E17000520002 130.000,00 SI 
965 [TREVI PG  |Altre opere pubbliche B64H15003540001 45.000,00 SI 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
966 |TROPEA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F18C17000040001 60.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita' 


967 |VALLATA AV POR il GUI ED EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA F18C17000030006 85.250,00 SI 


LAVORI DI ADEGUAMENTOE RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA 
968 |VALLATA AV FOGNARIO E DEPURATIVO F18C17000050006 98.000,00 SI 


PROGETTAZIONE DEFINITVA ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO 
969 |VALLELONGA VV. |ANTISISMICO STRUTTURA PUBBLICA DA ADIBIRE A CENTRO DI F28C17000040001 55.000,00 SI 
ACCOGLIENZA 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SANTA MARIA 
970 |VALLEROTONDA FR |ASSUNTA IN VALLEROTONDA, ZONA SISMICA DI PRIMA F54H17000480001 39.000,00 SI 
CATEGORIA 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SEDE 
971 |VALLEROTONDA FR. [COMUNALE SITA IN VIA ROMA, ZONA SISMICA DI PRIMA F54H17000470001 38.000,00 SI 
CATEGORIA 


PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
972 |VALLEROTONDA FR. |SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CERRETO, ZONA SISMICA F58C17000040001 40.000,00 SI 
DI PRIMA CATEGORIA 


RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA DEGRADATA DEL COMUNE DI 
973 |VALLESACCARDA AV VALLESACCARDA 6G21E15000770001 130.000,00 SI 


REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' 
974 |VALLO DI NERA PG |CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE A SERVIZIO DEI CITTADINI - F18C17000100001 100.000,00 SI SI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 


REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' 
975 |VALLO DI NERA PG |CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE A SERVIZIO DEI CITTADINI - F18C17000090001 40.000,00 SÌ SI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 


RECUPERO E VALORIZZAZZIONE SORGENTE PIOPPO, C.DA 


976 |VALVA SA PIOPPO, APPROVIGIONAMENTO IDRICO C89D15002300001 90.000,00 SI 
977 |VALVA SA ENTO DI COMPLETAMENTO FABBRICATO ERP ALLA VIA SAN C86D15002810001 40.000,00 SI 
978 |VALVA SA COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE, C86115002330001 96.000,00 SI 


ADEGUAMENTO PALESTRA 


979 |vaLva SA TO. RETE FOGNARIA AL COLLETTORE DEL COMUNE DI C81B15000610001 95.000,00 SI 
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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO AREA 
980 |VALVA SA SPORTIVA, VIA XXIII NOVEMBRE 1980 C85115000240001 96.000,00 SI 


INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
981 |VENTICANO AV SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO H31E17000130007 98.863,14 SI 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
982 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000040001 31.700,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
983 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000050001 106.200,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
984 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000060001 79.800,00 DI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
985 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000070001 25.700,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
986 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000080001 26.100,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
987 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000170001 22.595,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
988 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000160001 21.456,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
989 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000150001 43.489,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
990 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000130001 22.217,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
991 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000140001 146.748,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
992 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000120001 11.341,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
993 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000110001 9.947,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
994 |VIBO VALENTIA VV |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000180001 18.750,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
995 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000100001 19.323,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
996 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000170001 25.351,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
997 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000160001 24.072,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
998 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000150001 48.792,00 SI 
pubblici 


Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
999 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000130001 24.927,00 SI 
pubblici 
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Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1000 |VIBO VALENTIA W [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000140001 164.645,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1001 |VIBO VALENTIA VV. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000120001 13.278,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1002 |VIBO VALENTIA W {miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000110001 11.646,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1003 |VIBO VALENTIA W [miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000180001 21.037,00 SI 

pubblici 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1004 |VIBO VALENTIA W |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E48C17000100001 21.679,00 SI 

pubblici 

Rendiconto non 

RIFACIMENTO STRADE URBANE VIA ARCO DI PIAZZA-LARGO trasmesso - 

1005 |VIETRI DI POTENZA ÈZ: NIGIUNTI-VIGO PRIMO VIGNA LA CORTE D97H15002080001 4.675,04 SI No IMLS artdle 
bis 
Rendiconto non 
1006 |VIETRI DI POTENZA PZ [RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE MARCONI E CASALE D97H15002090001 6.285,17 SI No Ge cane 
bis 

Progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di 

1007 |VIGGIANELLO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili E11B17000530001 20.000,00 SI 


pubblici 


Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
1008 |VIGGIANO PZ |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F28C15000170005 46.901,40 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita" 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1009 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F27B17000130004 50.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1010 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F27H16001800004 90.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1011 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F27H16001930004 50.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1012 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F25117000060004 110.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1013 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F25117000050004 90.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1014 |VIGGIANO PZ. miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F22117000020004 120.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1015 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F28C17000050005 240.457,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1016 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F28C17000060001 80.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 
1017 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F28117000030001 70.000,00 SI 
pubblici 


Progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di 


1018 |VIGGIANO PZ. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili F27H16000150004 70.000,00 SI 
pubblici 
Rendiconto non 
i trasmesso - 
1019 |VILLAFRANCA TIRRENA ME |Altre opere pubbliche D77B16000280002 50.000,00 SI NO 


comma 5, art. 41- 
bis 
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Rendiconto non 
trasmesso - 
1020 |VILLAFRANCA TIRRENA ME |Altre opere pubbliche D77B16000450006 50.000,00 SI NO 
comma 5, art. 41- 
bis 
IADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE VIGENTI NORMATIVE 
1021 |VILLAMAINA AV SISMICHE E DI SICUREZZA 141E17000530006 137.969,00 SI 
1022 |VILLAMAINA AV. |ADEGUAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE ALLE VIGENTI NORMATIVE 141E17000550006 110.000,00 SI 
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 
1023 |VILLAMAINA AV COMUNALE F. DI CICILIA 141E17000540006 122.000,00 SI 
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
1024 |VILLAMAINA AV. |DEPURAZIONE, RACCOLTA, TRATTAMENTO E RIUSO ACQUE 144E13000300006 75.000,00 SI 
REFLUE 
RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FREDANE IN LOCALITA' 
1025 |VILLAMAINA AV FORMULANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE 141B17000230006 90.000,00 SI 
POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI IDRICI NEI 
1026 |VILLAMAINA AV |COMUNI DEL DISTRETTO DELL'IRPINIA. STRALCIO COMUNE DI 141E16000590006 110.000,00 SI 
IVILLAMAINA 
1027 [VILLETTA BARREA AQ LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G51E17000160005 21.157,24 SI 
IT.CIARLETTA 
REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO 
1028 |VILLETTA BARREA AQ SPORTIVO COMUNALE 6G57B17000340005 11.390,81 SI 
1029 [VILLETTA BARREA AQ PROGETTO PER IL RECUPERO E RIGENERAZIONE DELLA PALESTRA 6G51E07000230005 14.604,52 SI 
IN VIA ROMA 
1030 |visso me. [PERCORSO CICLO PEDONALE INTERCOMUNALE LA PORTA DELLA | £61517000150005 76.902,64 SI SI 
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA 
1031 |viricuso Ra D38C17000160001 80.000,00 SI 
163: Viviana sn |Progettazione definitiva ed esecutiva nei lavori di adeguamento | 558c17000050001 GO - 
sismico scuola elementare 
s63à. |jrriiano an |Progettazione definitiva ed esecutiva nei lavori di recupero pERi19004400001 Gua bosoo si 
funzionale palazzo Chiecchia 
Riqualificazione e tutela ambientale della marina di Zambrone con Rendiconto non 
1034 linvigndie w |la realizzazione di componenti strumentali e funzionali finalizzate | ,68€17000060001 ss l000/00 si Nò trasmesso - 
alla mitigazione dei rischi naturali. Nuove attrezzature per un comma 5, art. 41- 
lungomare fruibile e sostenibile bis 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
1035 |zumPANO €S. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C18C17000040001 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita 
Progettazione per investimenti riferiti ad interventi di 
1036 |zumPANO CS. |miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili C18C17000050001 70.000,00 SI 
pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita 
Rendiconto non 
\ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA trasmesso - 
1037 |zuncoLI DA AREMENTO STR UCO DE LEDIEIE B71E17000380005 134.000,00 sI no i 
bis 
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DECRETO 21 dicembre 2017. 


Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lom- 
bardia e Veneto, del minor gettito IMU derivante dall’esen- 
zione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma 
del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2017. 


IL CAPO DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE FINANZE 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° agosto 2012, n. 122, che prevede l’esenzione dall’im- 
posta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica- 
zioni, per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma 
del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordi- 
nanze sindacali di sgombero, a decorrere dall’anno 2012, 
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2014; 


Visto l’art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 di- 
cembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha 
prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 
31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando conte- 
stualmente — ai fini della puntuale verifica della effettiva 
platea dei beneficiari — alla Regione Emilia-Romagna, 
d’intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al mo- 
nitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente 
la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 
13,1 milioni di euro per il primo semestre dell’anno 2015; 


Visto l’art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il 
termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, com- 
ma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa 
esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei 
relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro 
per il secondo semestre dell’anno 2015 stabilendo altre- 
sì la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di 
euro per l’anno 2016; 


Visto l’art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 di- 
cembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19 che, da ultimo, ha ulterior- 
mente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di 
validità della citata esenzione IMU; 


Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’interno, per il 2017 e per le 
predette finalità, sono stati stanziati 19,6 milioni di euro, al 
netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato; 
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Ritenuto di procedere all’attribuzione pro-quota dell’im- 
porto di 16,168 milioni di euro, in relazione alla stima del 
minor gettito dell’IMU per l’anno 2017, effettuata sulla 
base dei dati (anno 2016) relativi agli immobili inagibili, 
forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia- 
Romagna, Lombardia e Veneto, considerando una quota 
forfettaria di riduzione del 6% del contributo erogato per 
l’anno 2016, per il ripristino di agibilità di alcuni immobili; 

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 6 dicembre 2017; 


Decreta: 


Articolo unico 


Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante 
dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone 
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, pari a 
16,168 milioni di euro per l’anno 2017 


1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8, com- 
ma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l’an- 
no 2017, il contributo complessivo, pari a 16,168 milioni di 
euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante 
dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) rico- 
nosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma 
del 20 e del 29 maggio 2012, è ripartito a favore dei comuni 
interessati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve- 
neto nella misura determinata pro-quota nell’allegato 1. 


2. La ripartizione del contributo complessivo è determi- 
nata in via presuntiva, e salvo conguaglio, in relazione alla 
stima del minor gettito dell’IMU per l’anno 2017, effettua- 
ta sulla base dei dati (anno 2016) degli immobili inagibili, 
forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia- 
Romagna, Lombardia e Veneto, considerando una quota 
forfettaria di riduzione del 6% del contributo erogato per 
l’anno 2016, per il ripristino di agibilità di alcuni immobili. 

3. Con successivo decreto del Ministero dell’interno, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finan- 
ze, nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo 1376 
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’in- 
terno per l’anno 2017, sarà effettuato il conguaglio, anche 
negativo, degli importi spettanti a ciascun comune previa 
acquisizione dalle strutture commissariali delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei dati definitivi 
relativi agli immobili inagibili per l’anno 2017. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 21 dicembre 2017 


Il Capo Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’interno 
BELGIORNO 


Il direttore generale 
delle finanze 
del Ministero dell’economia 
e delle finanze 
LAPECORELLA 
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ALLEGATO / 


Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
Anno 2017 


Rimborso del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni riconosciute agli immobili inagibili 
ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 


Ristoro esenzione IMU 
Regione Provincia Comune immobili inagibili 
(Importo annuo) 
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Ristoro esenzione IMU 
Regione Provincia Comune immobili inagibili 
(Importo annuo) 
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Ristoro esenzione IMU 
Regione Provincia Comune immobili inagibili 
(Importo annuo) 
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17A08660 


27-12-2017 


MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi San Giorgio S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e 1 successivi decre- 
ti del Ministro dell’Industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
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1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nomina- 
ti commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina- 
ria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. 
Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura 
Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
San Giorgio s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 6 febbraio 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo 
Fochi in amministrazione straordinaria San Giorgio s.r.l., 
essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a 
tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato, 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi San 
Giorgio s.r.l.. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria San Giorgio s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


27-12-2017 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 


economico 
MOLETI 
Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
17A08617 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi Fosider S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 grugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’Industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 


— 116 — É& 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 300 


Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nomina- 
ti commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina- 
ria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. 
Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura 
Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
Fosider s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 6 febbraio 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Grup- 
po Fochi in amministrazione straordinaria Fosider s.r.l., 
essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a 
tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato, 


di ipcserc 


27-12-2017 
Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Fosi- 
der s.r.l.. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Fosider s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 


economico 
MOLETI 
Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
17A08618 
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Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi F.C.G. S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270; 
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Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’Industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nomina- 
ti commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina- 
ria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. 
Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura 
Maria Concetta Montana in Trezza; 


di ipcserc 


27-12-2017 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
F.C.G. s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 6 febbraio 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo 
Fochi in amministrazione straordinaria F.C.G. s.r.l., es- 
sendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale 
chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato, 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi F.C.G. 
s.l.. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria F.C.G. s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 
economico 
MOLETI 


Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
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DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi Delfino Fochi S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’Industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
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Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
1 sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nomina- 
ti commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina- 
ria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. 
Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura 
Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
Delfino Fochi s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 6 febbraio 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Grup- 
po Fochi in amministrazione straordinaria Delfino Fochi 
s.1.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti neces- 
sari a tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato, 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Delfi- 
no Fochi s.r.l.. 


Art. 2. 


I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Delfino Fochi s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 
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Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 


economico 
MOLETI 
Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
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DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi Bon Air S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’Industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
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striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
1 sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge 296/06, sono stati nomina- 
ti commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina- 
ria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. 
Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa Laura 
Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
Bon Air s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 6 febbraio 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo 
Fochi in amministrazione straordinaria Bon Air s.r.l., es- 
sendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale 
chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato, 
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Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Bon 
Air s.r.l.. 


Art. 2. 


I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Bon Air s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 


economico 
MOLETI 
Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
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DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordi- 
naria della società del Gruppo Fochi Simat - Simimpianti 
Automazione e Telecontrollo S.r.l.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recan- 
te provvedimenti urgenti per l’amministrazione stra- 
ordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nel- 
la legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n.270; 
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Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e 1 successivi decre- 
ti del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro 
del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. — Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Telecontrollo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
1 sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati no- 
minati commissari liquidatori delle società del Gruppo 
Fochi ammesse alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. 
ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa 
Laura Maria Concetta Montana in Trezza; 
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Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli ef- 
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito pres- 
so la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare 
del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della 
relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura 
Simat - Simimpianti Automazione e Telecontrollo s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 2 dicembre 2016, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo 
Fochi in amministrazione straordinaria Simat - Simim- 
pianti Automazione e Telecontrollo s.r.l., essendo stati 
compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato; 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Simat 
- Simimpianti Automazione e Telecontrollo s.r.l. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Simat - Simimpianti Automa- 
zione e Telecontrollo s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 
economico 
MOLETI 


Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 


17A08622 
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DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordi- 
naria della società del Gruppo Fochi Energy Saving Com- 
pany S.rl.. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n. 270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 

Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e 1 successivi decre- 
ti del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro 
del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco 
in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 
27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Energy Saving Company in data 
5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 
1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, 
S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 
5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settem- 
bre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settem- 
bre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe Enviromental 
Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
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tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati no- 
minati commissari liquidatori delle società del Gruppo 
Fochi ammesse alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. 
ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa 
Laura Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito 
presso la cancelleria del competente Tribunale fallimen- 
tare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e 
della relazione del Comitato di sorveglianza della proce- 
dura Energy Saving Company S.r.l.; 


Vista l’istanza in data 2 dicembre 2016, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Grup- 
po Fochi in amministrazione straordinaria Energy Saving 
Company S.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempi- 
menti necessari a tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato; 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Energy 
Saving Company S.r.l... 


27-12-2017 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di ammi- 
nistrazione straordinaria Energy Saving Company S.r.l. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 
economico 
MOLETI 


Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 


17A08623 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordi- 
naria della società del Gruppo Fochi Fochi Buini e Gran- 
di S.r.l. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recan- 
te provvedimenti urgenti per l’amministrazione stra- 
ordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nel- 
la legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n.270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro 
del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 
straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in 
data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Mon- 
taggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- Safe 
Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. 
Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simim- 
pianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 
1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 
19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 
19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ot- 
tobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. 
Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Socie- 
tà Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, 
S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 
29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, 
S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider 
in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicem- 
bre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati 
Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in 
data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, 
con la preposizione ad esse del medesimo collegio com- 
missariale nominato per la capogruppo; 


gps 


27-12-2017 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
1 sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati no- 
minati commissari liquidatori delle società del Gruppo 
Fochi ammesse alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. 
ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa 
Laura Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito 
presso la cancelleria del competente Tribunale fallimen- 
tare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e 
della relazione del Comitato di sorveglianza della proce- 
dura Fochi Buini e Grandi s.r.l.; 


Vista l’istanza in data 2 novembre 2017, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Grup- 
po Fochi in amministrazione straordinaria Fochi Buini e 
Grandi s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti 
necessari a tale chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato; 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Fochi 
Buini e Grandi s.r.l. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Fochi Buini e Grandi s.r.l.. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 
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Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 


economico 
MOLETI 
Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 
17A08624 


DECRETO 6 dicembre 2017. 


Chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società del Gruppo Fochi Servco S.r.l. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO 
E LE GESTIONI COMMISSARIALI 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DI CONCERTO CON 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- 
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n.270; 


Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 


Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uffici dirigenziali generali; 


Visti il decreto del Ministro dell’industria emesso di 
concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 
con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta 
in amministrazione straordinaria e sono stati nominati 
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero 
Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decre- 
ti del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro 
del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione 


27-12-2017 


straordinaria è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della leg- 
ge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: 
S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo 
Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Serv- 
co in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in 
data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Indu- 
striali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving 
Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in 
data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 
5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi 
Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors 
in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e 
Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T.- 
Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, 
S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat in 
data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnolo- 
gici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. 
Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantie- 
ri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in 
data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 
1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche 
in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed 
Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in 
data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia 
in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 
1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Gior- 
gio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tec- 
nologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. 
Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 
23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo 
collegio commissariale nominato per la capogruppo; 


Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in 
data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di ammi- 
nistrazione straordinaria relative alle Società del gruppo 
Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, 
in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, 
1 sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. 
Raffaele Ruggiero; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- 
co in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1, 
commi 498 e 499, della legge n. 296/06, sono stati no- 
minati commissari liquidatori delle società del Gruppo 
Fochi ammesse alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg. 
ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e d.ssa 
Laura Maria Concetta Montana in Trezza; 


Visto il provvedimento ministeriale in data 30 maggio 
2016 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 213 legge fallimentare, il deposito 
presso la cancelleria del competente Tribunale fallimen- 
tare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e 
della relazione del Comitato di sorveglianza della proce- 
dura Servco S.p.A.; 
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Vista l’istanza in data 2 dicembre 2016, con la quale 
i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la 
chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo 
Fochi in amministrazione straordinaria Servco S.p.A., es- 
sendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale 
chiusura; 


Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina- 
ria della società sopra precisata, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato; 


Decreta: 


Art. 1. 


È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della società del Gruppo Fochi Servco 
S.p.A. 


Art. 2. 


I commissari provvederanno all’adempimento di tutte 
le attività connesse alla chiusura della procedura di am- 
ministrazione straordinaria Servco S.p.A. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 


Roma, 6 dicembre 2017 


Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo 
e le gestioni commissariali 
del Ministero dello sviluppo 
economico 
MOLETI 


Il direttore generale 
del Tesoro 
del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
LA VIA 


17A08625 
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


DETERMINA 22 dicembre 2017. 
Procedura Pay-Back 5% - Anno 2017. (Determina n. 2129/2017). 


IL DIRETTORE GENERALE 


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii. («Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); 


Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novem- 
bre 2003, n. 326 e ss.mm.il., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento 
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere /) ed f-bis) del predetto; 


Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, dal titolo «Regolamento recante norme sull’organiz- 
zazione ed il funzionamento dell’ Agenzia italiana del farmaco a norma dell’art. 48, comma 13 decreto-legge 30 set- 
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato 
dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell’ Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 


Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al 
n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell’ Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 


Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al 
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell’ Agenzia italiana del farmaco, ai 
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286; 


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») e ss.mm. 
il., il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull’accesso ai documenti am- 
ministrativi») e ss.mm.ii., nonché il regolamento AIFA per l’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e ss.mm.ii. per l’accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione; 


Visto l’art. 1, comma 796, lettera /) legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la formazio- 
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), che conferma, per gli anni 2007 e seguenti, le 
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’ AIFA e, in particolare, la deliberazione del Consiglio di 
amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 


Visto l’art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale consente alle aziende farmaceutiche 
di chiedere ad AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al 
versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari 
per il Servizio sanitario nazionale; 


Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata», con cui sono stati disposti la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pub- 
blico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione 
dello sconto al produttore dello 0,6%, come da determinazione AIFA 30 dicembre 2005, ed il mantenimento delle 
predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il 
termine del 15 febbraio 2007; 


Visto l’art. 1, comma 3 determinazione AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 
2007, n. 43, che individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista a norma dell’art. 1, comma 40 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 


Visto l’art. 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»), che dall’anno 2014 offre la possibilità per le aziende 
farmaceutiche che ne facciano richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell’art. 1 com- 
ma 796, lettera g) legge, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
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Vista la determinazione AIFA 1° febbraio 2017, n. 157 («Procedure di pay-back 5% - Anno 2016», pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2017), la quale per l’anno 2016 ne ha regolamentato la 
relativa procedura; 


Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall’applicazione del 
pay-back 5% non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 


Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di pay-back 5% 2017, pubblicata sul portale AIFA il 
21 settembre 2017 con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi a partire dalle ore 18,00 della me- 
desima data, attraverso il link «Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA Front-End dedicata per prendere visione 
dell’elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per 
le specialità medicinali dietro versamento in contanti (pay-back) del relativo controvalore su appositi conti correnti 
indicati dalle Regioni, fissandone le tempistiche per la partecipazione al procedimento; 


Considerate le note di chiarimenti divulgate sul portale dell’ Agenzia in data 28 settembre, 6 ottobre, 10 ottobre, 
18 ottobre e 24 ottobre 2017 che hanno fornito ulteriori aggiornamenti e dettagli circa le tempistiche procedurali; 


Considerata la comunicazione dell’11 dicembre 2017 (e relativa integrazione del 12 dicembre 2017) con cui si 
invitavano le aziende a comunicare, all’indirizzo pec dedicato payback5@aifa.mailcert.it, per quali specialità medici- 
nali entrate in commercio nell’anno 2016 intendessero usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5%, 
al fine di concludere il procedimento di pay-back 5% 2017; 


Acquisite le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2017, pervenute ad AIFA sino alle ore 18,00 
del 27 ottobre 2017; 


Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 15 di- 
cembre 2017; 


Determina: 


Art. 1. 


1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2017 (allegato 1) è parte integrante del presente provvedimento. 


2. È approvato l’elenco delle confezioni di medicinali di cui all’art. 8, comma 10 legge 24 dicembre 1993, n. 537 
e ss.mm.ii. («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, per i quali sono ripristinati, con 
decorrenza 1° gennaio 2018, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a 
tale data), e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, in ragione dell’applicazione del 
pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in 
premessa (allegato 2). 


3. I prezzi riportati nell’allegato 2 relativo a medicinali di classe A di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 di- 
cembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico comprensivi dell'IVA applicati a fronte della loro erogazione a carico del 
SSN, altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 


4. I prezzi riportati nell’allegato 2 relativo a medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione al lordo 
dell’eventuale ulteriore sconto SSN applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresì comprensivi della 
riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 


Art. 2. 


1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% - 
2017 dovranno provvedere a completare il versamento alle regioni degli importi calcolati sulla base dei dati a consun- 
tivo dell’anno 2016 entro l’anno 2017. 


2. Le distinte di versamento attestanti l’effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro 
l’anno 2017 all’apposita area dedicata al pay-back 5% 2017 e all’indirizzo PEC dedicato (AIFA Front-End: http:// 
www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/). 

Att.:3. 


1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è efficace dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 


Roma, 22 dicembre 2017 


Il direttore generale: MELAZZINI 
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ALLEGATO / 


Metodologia di calcolo del pay-back 5% - anno 2017 


La determinazione AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata»), al fine di soddisfare la necessità di anticipare gli effetti della 
manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per ridurre il 
disavanzo per l'anno 2006 e, contestualmente, evitare il cumulo di possibili disavanzi nel 2007, ha 
disposto la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali dispensati 
o impiegati dal Servizio sanitario nazionale. 


L'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») ha conferito la facoltà 
alle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione, nella misura del 5%, del prezzo 
al pubblico, già vigente, dei medicinali dispensati o comunque impiegati nel setting del Servizio sanitario 
nazionale di cui esse sono titolari, previa loro dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni 
degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio 
sanitario nazionale. 


Successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014») ha previsto che il 
sistema cd. «pay-back», venga applicato dal 1° gennaio 2014 anche sui farmaci immessi in commercio 
successivamente al 31 dicembre 2006 (termine indicato nella legge n. 296/2006), su richiesta delle 
aziende interessate. 


A) Procedura di calcolo 


1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e H che hanno aderito alla 
proroga del pay-back 5% per l'anno 2016 ai sensi della determinazione AIFA n. 157 del 1 
febbraio 2017 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 03 febbraio 2017), ottenendo la 
proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 
26 del 27 settembre 2006. 


2. Delle specialità individuate al punto 1 sono state considerate tutte quelle in fascia A e in fascia H 
commercializzate nel corso del 2016, aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN. 


3. Sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 Dicembre 
2006 che hanno perso nel 2016 il requisito dell’innovatività, attribuito ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, lettera a) Legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'articolo 15, comma 
8, lettera b) Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.. 


4. Sono state, infine, selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e H autorizzate dopo il 
31 dicembre 2006, rispetto alle quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di 
esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo 
del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. 


5. Relativamente all'insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di 
consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica 
convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) 
dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell’anno 2016. | consumi utilizzati nel 
successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un 
mese di commercializzazione nel 2016. 
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6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra 
richiamata è stata calcolata nel seguente modo: 
a. per i farmaci in fascia A: 
i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale 
differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base 
delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 
Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di legge det. AIFA 03/07/2006 
e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto 
dell'IVA; 
ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale 
differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base 
delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 
Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di legge det. AIFA 03/07/2006, 
della eventuale riduzione selettiva e sconto SSN esclusivamente negoziato con l’AIFA, ed il 
medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA. 
b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche — 
farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente 
e quello ridotto del 5%. 


7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate 
per il consumo medio mensile nel 2016 successivamente riportato all'anno, ottenendo così 
l’importo totale di pay-back 2017 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna Regione e per 
singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate rispetto ai prezzi vigenti 
alla data del 12 dicembre 2016. 


8. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il pay-back 5% al 2017, per una parte o per 
l’intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà 
essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2017 durante i quali essa ha continuato a 
beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero, per l’anno oggetto del 
presente provvedimento poiché l'azienda beneficerà fino al 31/12/2017 di tale sospensione, il pay- 
back è stato comunque calcolato per l’intero anno (1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017). Sono 
escluse tutte le specialità per le quali l'azienda titolare di AIC abbia dato apposita comunicazione 
supportata da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata in G.U., 
per tali specialità l'importo di pay-back sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda ha 
beneficiato della sospensione della riduzione del 5%. 


9. Ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera g), Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (Legge 
Finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l’effetto di riduzione del 5% del prezzo al 
pubblico introdotto dalla Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, 
previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del pay-back è 
pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di 
cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante 
ad esito delle procedure di acquisto. 


10. | prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con 
Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti 
disposto con Determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 
marzo 2007, come modificata dalla Determinazione AIFA del 15 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 
145 del 23 giugno 2012). 
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B) Ambito di applicazione 


Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia 
A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 Dicembre 2016, con l'esclusione dei prodotti 
emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di 
medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, della citata Legge 16 novembre 
2001 n. 405 e ss.mm.ii. con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, Determinazione 
AIFA del 27 settembre 2006). 


C) Dati di consumo 


Ai fini della manovra, sono stati utilizzati iseguenti dati di consumo: 

per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell’Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali 
(OsMed - istituito dell’articolo 68, comma 9 Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, modificato dall’articolo 18 
D.M. Salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle Distinte Contabili Riepilogative 
(DCR), aggiornate al 14 febbraio 2017, che AIFA riceve mensilmente dalle Regioni 

per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell’ambito del flusso della tracciabilità 
del farmaco trasmessi dalle stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del D.M. Salute 15 Luglio 
2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del D.M. Salute 30 luglio 2007) e 
certificati dall’NSIS alla data del 31 Dicembre 2016, richiesti al Ministero della Salute e acquisiti da AIFA il 29 
Maggio 2017 (n° prot. 0055629-29/05/2017-AIFA-AIFA-A). 


Glossario: 


(1) Convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato sulla base del n. di confezioni di 
medicinali in fascia A erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza 
convenzionale. 


(2) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato sulla base del n. di confezioni 
acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche poi erogate in distribuzione diretta o per conto, 
o somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse. 


(3) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back derivante dal n. di confezioni acquistate 
dalle strutture sanitarie pubbliche poi erogate in distribuzione diretta o somministrate al 
paziente all'interno delle strutture stesse. 


(4) =(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del pay-back della convenzionata, della non 
convenzionata (classe A) e della non convenzionata (classe H). 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 300 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Rosuvastatina Pensa». 


Estratto determina n. 2128/2017 del 22 dicembre 2017 


Titolare AIC: PENSA PHARMA S.P.A. 


Confezione: “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/AI AIC n. 045301013 (in base 10). 


Confezione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al- AIC n. 045301025 (in base 10). 


Confezione: “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 045301037 (in base 10). 


Confezione: “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 045301049 (in base 10). 


Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film. 
Validità prodotto integro: 3 anni. 
Composizione: Ogni compressa contiene: 
Principio attivo: rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio). 
Eccipienti: 
Nucleo della compressa 
Calcio citrato; 
Cellulosa microcristallina; 
Idrossipropilcellulosa; 
Mannitolo; 
Lattosio anidro; 
Crospovidone; 
Magnesio stearato. 
Rivestimento della compressa 
Rosuvastatina Pensa 5 mg (045301013): 
Alcool polivinilico; 
Titanio diossido (E171); 
Macrogol 3350; 
Talco; 
Tartrazina (E102); 
Giallo tramonto FCF (E110); 
Carminio indaco (E132). 


Rosuvastatina Pensa 10 mg (045301025), 20 mg (045301037) e 40 
mg (045301049): 


Alcool polivinilico; 

Titanio diossido (E171); 

Macrogol 3350; 

Talco; 

Tartrazina (E102); 

Rosso allura AC (E129); 

Giallo tramonto FCF (E110); 
Carminio indaco (E132). 

Produttori del principio attivo: 

- MSN Laboratories Private Limited 


Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Me- 
dak District, 502 329, Telangana, India 


- Assia Chemical Industries Ltd. (Teva-Tech site) 


Neot-Hovav, Emek Sara, P.O. Box 2049, Be’er Sheva, 8412316, 
Israele 


- Nantong Chanyoo Pharmactech Co., Ltd., 
No. 2 Tonghai Si Road, Yangkou Chemical Industrial Park 


Rudong Coastal Economic Development Zone, Nantong, Jiangsu 
Province, 226407, Cina 


Produttori del prodotto finito (con indicazione fasi della 
produzione): 


Rilascio lotti 
- SAG Manufacturing S.L.U. 


Crta. N-I, km 36, San Agustin de Guadalix, 28750 San Agustin de 
Guadalix, Madrid, Spagna 


- Biofarm Sp. z 0.0 
ul. Walbrzyska, 13, 60 — 198 Poznan, Polonia 
- Galenicum Health, S.L. 


Avda. Cornellà 144, 7° - 1°, Esplugués de Llobregat, Barcelona, 
08950 Barcelona, Spagna 


Controllo lotti 
- Biofarm Sp. z 0.0. 
ul. Walbrzyska, 13, 60 — 198 Poznan, Polonia 
- SAG Manufacturing S.L.U. 


Crta. N-I, km 36, San Agustin de Guadalix, 28750 San Agustin de 
Guadalix, Madrid, Spagna 


Phytopharm Kleka Spélka Akcyjna 
Kleka 1, Nowe Miasto nad Warta,63-040 Polonia 
Galenicum Health, S.L. 


Avda. Cornellà 144, 7° - 1°, Esplugués de Llobregat, Barcelona, 
08950 Barcellona, Spagna 


Eurofins Biopharma Product Testing Spain, S.L.U 


Josep Argemi, 13-15 08950, Esplugues de Llobregat, 08950, Bar- 
celona, Spagna 


Produzione e confezionamento 

- Biofarm Sp. z 0.0. 

ul. Walbrzyska, 13, 60 — 198 Poznan, Polonia 

- SAG Manufacturing S.L.U 

Crta. N-I, km 36, San Agustin de Guadalix, 28750 San Agustin de 
Guadalix, Madrid, Spagna 

Secondary packaging 

S.C.F S.N.C Di Giovenzana Roberto E Pelizolla Mirko Claudio, 

Via F. Barbarossa, 7, 26824 Cavenago D'ADDA (LO), Italia 

Indicazioni terapeutiche: 
Trattamento dell’ipercolesterolemia 

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con iper- 
colesterolemia primaria (tipo Ila, inclusa l’ipercolesterolemia familiare 
di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo //b) in aggiunta alla dieta 
quando la risposta a quest’ultima e ad altri trattamenti non farmacolo- 
gici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata. 


Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla 
dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o 
quando tali trattamenti non risultano appropriati. 


Prevenzione degli eventi cardiovascolari 


Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti 
ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere 
paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori 
di rischio. 


Classificazione ai fini della rimborsabilità 


Confezione: “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvce/Al- AIC n. 045301013 (in base 10). 


Classe di rimborsabilità: A. 

Prezzo ex factory (IVA esclusa): €3,51. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58. 
Nota AIFA: 13. 


Confezione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al- AIC n. 045301025 (in base 10). 


Classe di rimborsabilità: A. 

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00. 
Nota AIFA: 13. 


Confezione: “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al- AIC n. 045301037 (in base 10). 


Classe di rimborsabilità: A. 

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10. 
Nota AIFA: 13. 
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Confezione: “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in 
blister Opa/Al/Pvc/Al — AIC n. 045301049 (in base 10). 


Classe di rimborsabilità: A. 

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60. 
Nota AIFA:13. 


Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa- 
zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio- 
ne complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione 
ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma I, ultimo periodo, del Decreto 
Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di sca- 
denza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pub- 
blicata dal Ministero dello Sviluppo economico. 


Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medi- 
cinale Rosuvastatina Pensa è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, de- 
dicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della 
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 


Classificazione ai fini della fornitura 


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rosuvasta- 
tina Pensa è la seguente: 


medicinali soggetti a prescrizione medica (RR). 
Stampati 


Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determinazione. 


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determinazione. 


Tutela brevettuale 


Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici- 
nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 


Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del 
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co.2 del dlgs. 219/2006 che 
impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi- 
scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento 
dell’immissione in commercio del medicinale. 


Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 


AI momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- 
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- 
nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per 
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par. 7 
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’ Agenzia 
europea dei medicinali. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- 


sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 


Regolamento per l’elezione dei componenti del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria da parte dei giudici 
tributari. 


Con deliberazione n. 2341/17 del 5 dicembre 2017 è stato appro- 
vato il regolamento di cui all’art. 21, comma 2-septies, del decreto legi- 
slativo n. 545 del 31 dicembre 1992 avente ad oggetto: «Regolamento 
per l’elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria da parte dei giudici tributari» il cui testo, con gli allegati mo- 
delli di scheda e di modulo per la presentazione delle candidature, è di- 
sponibile sul sito del Consiglio all’indirizzo: www.giustizia-tributaria.it 


17A08638 


MINISTERO DELLA SALUTE 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Baytril 50 mg/ml so- 
luzione iniettabile». 


Estratto provvedimento n. 698 del 28 novembre 2017 


Medicinale veterinario BAYTRIL 50 mg/ml soluzione iniettabile. 
Confezioni: A.I.C. n. 100155225. 


Titolare dell’A.I.C.: Bayer S.P.A., Viale Certosa, 130 - 20156 Mi- 
lano (MI). 


Oggetto del provvedimento: 


Variazione tipo IB: Variazione IB unforeseen B.II e C.I.Z.: Ag- 
giunta di una nuova confezione da 50 ml per cani e gatti e modifica del 
regime di dispensazione. 

Si autorizza la nuova confezione - flacone da 50 ml - A.L.C. 
n. 100155225: 1 flacone da 50 ml per cani e gatti in vetro bruno (Tipo 
1) con un tappo in clorobutil-politetrafluoroetilene (PTFE) e con un 
cappuccio flip-off con alloggiamento in alluminio e bottone flip-off in 
plastica. 

Si autorizza, inoltre, il seguente regime di dispensazione: da 
vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria 
ripetibile. 

Gli stampati (RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confeziona- 
mento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora ri- 
lasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non 
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato 
all’impresa interessata. 


17A08605 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Doxipan». 


Estratto del provvedimento n.706 del 29 novembre 2017 


Medicinale veterinario DOXIPAN (A.I.C. n. 100150). 

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - Viale 
Corassori, 62 - 41124 Modena. 

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB by default 
B.III.1.a.3. 

Si autorizza la seguente modifica: per assenza del periodo di re- 
test, la sostanza attiva deve essere testata prima di ogni utilizzo. 

Il punto 1 del RCP relativo al medicinale «Doxipan» (A.LC. 
n. 100150) nei vari dosaggi, deve essere modificato inserendo nella dici- 
tura del principio attivo: doxiciclina cloroidrato (presente come iclato). 

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei 
mock-ups debbono essere adeguati alla suddetta modifica del RCP. 

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla 
scadenza. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi- 
cato all’impresa interessata. 


17A08606 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20% solu- 
bile», polvere per uso orale, per suini. 


Estratto del provvedimento n. 707 del 29 novembre 2017 


Medicinale veterinario: GABBROCET 20% SOLUBILE, polvere 
per uso orale, per suini. 
Confezioni: 
barattolo da 1 kg - A.IL.C. n. 103914014; 
sacco da 5 kg - A.LC. n. 103914026. 


Titolare dell’A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., Viale Colleoni, 
15 - 20864, Agrate Brianza (MB) Italia. 


Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB - A.2.b) Modifi- 
ca della denominazione (di fantasia) del medicinale per prodotti autoriz- 
zati secondo la procedura nazionale. 

Si autorizza la modifica del nome di fantasia del medicinale da: 
«Gabbrocet 20% Solubile», polvere per uso orale, per suini a: PRACE- 
TAM SOLUBILE, 200 mg/g polvere per uso orale per suini. 

Gli stampati (RCP e foglietto illustrativo/etichetta del confezio- 
namento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora 
rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non 
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento 
scorte. 

Il presente estratto sarà Piibicia nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato 
all’impresa interessata. 


17A08607 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20%, 200 
mg/g», premiscela per alimenti medicamentosi per suini. 


Estratto del provvedimento n. 708 del 29 novembre 2017 


Medicinale veterinario: GABBROCET 20%, 200 mg/g, premisce- 
la per alimenti medicamentosi per suini. 


Confezioni: 
sacco da 10 kg - A.LC. n. 103592010; 
acco da 25 kg - A.L.C. n. 103592022. 


Titolare dell’A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., Viale Colleoni, 
15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia. 


Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB - A.2.b) Modifi- 
ca della denominazione (di fantasia) del medicinale per prodotti autoriz- 
zati secondo la procedura nazionale. 


Si autorizza la modifica del nome di fantasia del medicinale da: 
«Gabbrocet 20%, 200 mg/g», premiscela per alimenti medicamentosi 
per suini a: PRACETAM PREMIX, 200 mg/g premiscela per alimenti 
medicamentosi per suini. 


Gli stampati (RCP e foglietto illustrativo/etichetta del confezio- 
namento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora 
rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non 
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento 
scorte. 
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Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato 
all’impresa interessata. 


17A08608 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Floxyme 50 mg/ml» 
soluzione orale. 


Estratto del provvedimento n. 709 del 29 novembre 2017 


Medicinale veterinario: 
FLOXYME 50 mg/ml soluzione orale; 
confezioni: (A.I.C. n.104445). 


Titolare dell’A.I.C.: Andersen, S.A., Avda de la Llana 123, Rubi, 
08191, Spain. 


Oggetto del provvedimento: 
ES/V/0182/001/IB/004/G. 


Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: 


aggiunta di una nuova confezione: flacone da 5 litri (A.I.C. 
n.104445022); 


modifica dell’indirizzo del sito di fabbricazione del principio 
attivo Jinan Jinda Pharmaceutical Chemistry Co. LTD in: 


No. 6121 Longquan Road - Zhanggiu City, Shandong Pro- 
vince - China. 


Per effetto della suddetta variazione si modificano i punti 6.5, 8 e 
10 dell’RCP allegato come di seguito indicato: 


6.5 Natura e composizione del confezionamento primario: 
confezioni: flacone da 1 L e flacone 5 L; 


contenitori: contenitori opachi in polietilene ad alta densi- 
tà (HADPE) con un tappo a vite in HDPE, un disco Polex e sigillo di 
garanzia. 


8. Numero dell’autorizzazione all'immissione in commercio: 
flacone da 1 litro - A.L.C. n. 104445010; 
flacone da 5 litri - A.I.C. n. 104445022. 

10. Data di revisione del testo: novembre 2017. 


Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispon- 
denti del foglietto illustrativo e delle etichette. 

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla 
scadenza. 

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato 
all’impresa interessata. 


numero proce dura europea: 


17A08609 


MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertu- 
ra degli oneri generali di sistema per imprese energivore. 


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 di- 
cembre 2017 sono state adottate «Disposizioni in materia di riduzio- 
ni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese 
energivore». 


Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero 
dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it 


17A08689 


ADELE VERDE, redattore 


DELIA CHIARA, vice redattore 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 7 06-8549866 


— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 
www.gazzettaufficiale.it 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Vendita Gazzetta Ufficiale 

Via Salaria, 691 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


Tipo A Abbonamento ai fascicoli del 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE | (legislativa) 


[a serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 


(di cui spese di spedizione € 257,04)* 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* 


Tipo B_ Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29)* 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* 


Tipo C Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti della UE: 


(di cui spese di spedizione € 41,27)* 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* 


Tipo D Abbonamento ai fascicoli del 


la serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 


(di cui spese di spedizione € 15,31)* 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* 


Tipo E Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


CANONE DI ABBONAMENTO 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


€ 
€ 


438,00 
239,00 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


- annuale 
- semestra 


(di cui spese di spedizione € 50,02)* 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* 
Tipo F. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)* 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* 


167,00 
90,00 


- annuale 
- semestral € 


819,00 
431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* 


- annuale 
- semestrale 


302,47 
166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* 


- annuale 
- semestrale 


86,72 
55,46 


Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto 
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica 
abbonamenti@gazzettaufficiale.it. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


€ 190,00 
€ 180,50 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le 
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 


*:45-41010 


OTLTIE 


